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且 到 可 量 凋 而 三 之 二 计 ( 秆 ) “前 


金属 整流 器 之 谭 用 


”中 间 遇 牵 放 大 之 自动 昔 量 调 节 器 

“” 知 直流 放大 之 自动 悍 量 出 凶器 ， 较 温 绥 二 极 管 自动 音量 项 凶器 已 改良 许多 ， 
然 其 刻 果 ， 仍 钢 需 不 满 ， 故 有 第 三 种 方法 之 发 见 。 此 方法 包括 上 二 种 之 优点 ， 而 
无 上 三 种 之 伍 端 。 此 种 方法 ， 仅 能 用 在 超 等 外 差 式 收 香 机 ， 因 其 效率 ， 随 工作 时 
信 叶 之 过 率 而 释 更 故 也 。 

“中 间 过 牵 放 大 自动 昔 量 基 凶器 较 其 他 多 一 中 间 遇 率 放大 儿 ， 此 印 和 温和 组 二 极 
管 自动 音量 山 和 节 器 不 同 之 一 点 。 此 中 间 遇 率 放大 儿 ， 炖 符 自动 震 量 册 节 用 。 因 放 
天 器 有 征 种 不 同 之 式 榜 ， 故 此 种 制度 ， 灰 有 御 种 之 接 烷 法 ， 其 较 估 优良 之 电路 ， 
网 第 十 八 图 。 一 单 式 双 屏 二 极 三 极 管用 篇 自动 音量 项 节 用 ， 浴 三 极 管 机 极 所 用 之 





第 .二 过 只 -一 届 
.中 间 遇 这 电压 ， 入 未 匀 中 间 过 率 磷 压 器 之 初 攻 粽 圈 所 供给 。 倘 此 初 匀 称 圈 之 粮 电 


压 用 以 工作 自动 音量 油 节 放大 器 ， 划 C; 须 连 於 未 级 中 间 过 率 其 空 管 之 阳极 。 通 常 





7 扰 “和 粮 雷 第 二 真 
Se 
咒 此 电压 乱 过 高 ， 用 攻 一 有 已 必 移 ? 放 表明 RRe 上 此 加 未 久 中 国 
过 率 磷 压 器 之 初 裔 穆 图 相 兹 违 。 

_ 三极管 之 除 杯 ?对 地 黎 而 论 ， 篱 正 值 之 棚 电 有 故 ， 其 方法 自 未 身 之 阳极 电流 低 
过 电 胃 R, 和 Rs 而 使 二 者 问 发 生 电 故 降 。 其 相生 吕 Ri 而 回 至 R,R, 之 相连 点 , 此 极 
对 除 极 而 言 ， 当 入 负电 。 对 钛 常数 之 确定 ， 在 使 抽空 管 在 负 相 时 ， 其 作用 篇 一 放 
大 器 ， 东 使 其 阳极 粮 路 中 之 负荷 翻 阻 短 一 高 遇 率 过 阻 ( 互 .R. Choke) 。 此 种 工作 
, 由 一 电 胃 或 一 配 计 电路 , 均 能 发 生 同 一 供用 ， 然 地 蛆 则 以 仿 俏 间 而 合 大 实用 。 
此 肖 肯 之 感应 量 在 不 同 之 迷 骨 电容 量 (Stray Capacity) 情形 下 ， 针 认 明 率 之 哮 
振 率 ， 须 忌 其 中 间 过 认 凡 低 。 不 然 旭 三 宛 管 之 阳 棚 电容 量 (Anoie gid capaeityy 
能 发 生 造 流 之 现象 ,而 使 此 制度 震 不 租 定 。 

wa 
管 。 因 二 极 管 骂 Re 而 回 至 地 入 , 故 除 极 对 地 特 而 论 需 正 电 ， 而 二 极 管 之 阳 概 革除 
极 而 论 则 含 负电 。 则 在 R, 及 Rs 所 发 生 之 电压 降 ， 成 需 二 极 管 整流 制度 之 温 狂 电压 
。 当 二 极 管 之 输入 信号 高 大 温和 终 电 压 时 ， 则 发 生 整流 作用 ， 而 二 极 管 之 阳极 轨 地 
焰 而 论 ， 袭 优 负电 ， 而 此 电压 低语 波 器 R; 及 C, 合 ， 用 仿 翌 凶 管 之 相 负 志 压 5 此 竺 
粮 路 之 工作 状态 ， 其 实 和 还 组 二 三 管 自动 音量 调节 制 完 双 相同 ,不通 在 二 极 管 自 
动 音量 泣 节 器 之 前 ， 多 用 一 放大 狗 。 仙 咒 此 放大 般 ， 俊 篇 二 极 管 自动 音量 调 季 器 
之 一 部 从 ， 则 此 制 和 前 者 唯一 之 不 同 ， 印 在 工作 时 ? 仅 须 少量 之 给 太 力 ， 其 檀 大 
力 之 数量 ， 乱 还 缓 二极管 制度 所 用 者 ， 稚 除 一 放大 器 之 放大 数值 

计划 此 种 制度 叶 ， 不 须 重 行 着 手 ， 因 逮 继 电压 早已 确定 。 自动 音量 调包 放大 
器 之 供 答 电 压 ， 坊 高 历 除 去 温 终 电压 之 数值 。 而 党 用 作 放 大 器 上 ， 其 所 需 棚 货 过 
压 之 数值 ， 可 从 其 空 管 之 特性 曲 稍 上 薄 出 。 信 此 棚 俩 电压 乱 已 知 ; 其 阳极 思 流水 
知 ，R, 及 Re 之 数值 序 能 计算 。 二极管 之 负荷 电阻 ， 注 非 - 一 相对 (Critical) 数 信 
， 通常 用 1 兆 欧 姆 (Megohm) 时 ， 驶 需 满 意 ， 此 外 BR; 及 C, 困 有 其 普通 数值 on Cs 


亦 非 一 相对 值 ， 在 每 秒 110 千 过 率 时 ， 其 电容 量 乱 .001 兆 政法 拉 特 (.00luf ) 5 
PREPRPTRTITPTTCTTTTPFYPTRTREETTTTIDRTTTTTTITTTTOEREETCETEENEETEEITITTOTETIECOTTOEOPTTTEEEGTTYEE 
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第 二 舍 


Ca 和 Ra 之 数值 "中 殖 中 间 遇 率 磷 压 器 之 交 囊 程度 而 定 ， 然 C, 用 ,001 兆 人 法 拉 特 ， 


了 :用 工 兆 欧姆 上 时， 篇 最 合 普 通 情形 之 
数值 。 过 阻 之 数值 ” 乱 第 二 项 待 讨论 


之 问题 。 仙 不 妖 及 放大 值 所 受 之 影响 2 

原 -二 上 HE 人 HH 
自动 理 量 调 饰 制 之 输入 德 阻 之 性 质 及 余 
数值 。 从 阳 极 和 负荷 需 志 容量 阻抗 , 旭 ， 电 “ 


葵 天 继 险 需 二 低 值 之 正 数 ” 倚 此 负荷 
篇 感应 阻抗 > 划 输入 粮 阻 需 低 值 之 负 
电阻 ， 此 数值 足以 发 生 不 稳定 现象 。 
数 普 通常 使 阳极 负荷 坊 电 容量 阻抗 ? 


8 避 甘 因 包 本 芭 当中 是 国 殴 加 岛 到 生生 
二 十 上 人才 一 画 喇 芝 
四 竖 向 多 名 厦 理 胃 辆 厂 晤 隐 哺 曙 轩 
HH 十 HH 人 HEHEHHHHEHH 
国画 面 国 国 国 面 忆 桓 面 醒 本 面 硬 面 面 国 国 面 国 

5 5 6 58 0 1 让 DT5 20 


鞭 入 需 硅 ( 芍 方 可 寺 





第 十 思 图 


和 欲 巡 此 目的 ， 则 通 阻 之 数值 ， 须 有 高 度 之 感应 量 。 
大福 本 明宗 辜 的 放 作 二 关于 放 村 作 二 和 2 及 着 玫 ea 
路 发 生 沽 幅 〈Damping) 等 现象 , 因此 足以 沽 少 中 间 遇 率 放大 器 之 放大 数值 ， 在 
及 其 遗 择 性 程度 。 自动 香 量 山 节 制 可 不 必 志 在 中 间 过 牵 胡 压 器 之 至 部 ， 故 应 用 电 
位 器 或 电路 接 昭 CTapping) ,使 电容 器 Ci 和 中 间 遇 率 释 压 器 之 初 狗 穆 图 相 违 ， 如 
第 士 凡 贺 。 其 千 果 自动 香 量 册 季 制 ;使 中 间 遇 率 穆 路 发 生 沽 幅 之 现象 ,大 移 减 少 。 
此 制度 泪 非 牙 能 用 於 双 屏 二 极 三 极 管 ， 在 普通 三 极 管 和 间隔 二 极 管 〈 Separats 
diode) 等 多 能 应 用 。 不 过 用 在 双 屏 二 极 三 极 管 时 ， 其 刻 用 较 入 显著 ， 因 三 极 管 之 
机 极 ， 在 坎 雹 之 顶 上 引出 ， 故 阳极 彻 极 间 之 电容 量 数值 其 小 ,而 使 罗 入 槐 阻 稍 入 
和 项 四 和 汪 让 总 
对 欠 此 制度 之 优点 ， 均 能 从 第 寸 九 图 中 之 曲 牧 及 有 明之。 图 中 所 示 ， 篇 在 每 秒 
110 千 过 率 时 ， 因 不 同 之 输入 力 ， 而 发 生 之 自动 理 量 岗 节 器 之 辜负 电压 ， 均 用 以 “ 
供给 C: 和 地 穆 之 征 端 。 图 中 乱 MHD, 式 其 空 管 之 曲 委 ， 其 他 另 件 之 数 佑 ， 烈 述 如 
< 
SI 
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Ci= .001 兆 分 法 拉 特 “”C:=1 兆 牙 法 拉 特 Cs= .001 兆 东 法 拉 特 
Rs:= -1 兆 欧姆 R,=2,0J0 欧 姆 了 Ra;= 巧 ,000 欧 姆 
Re= 1 兆 欧 姆 及 ;一 1 兆 欧姆 Ci= ,IT 兆 分 法 拉 特 
此 秀 身 之 优良 ， 已 有 相当 之 蕉 明 。 

在 未 讨论 了 地 征 制 度 以 前 ， 认 本 制 之 中 间 过 率 放 大 之 自动 理 量 调节 器 之 纺 路 ? 
人 有 多 年 释 更 之 式 样 ， 此 荡 欢 须 论 及 。 从 篇 线路 之 壹 入 炉 阻 利 丛 计 ， 则 放大 器 用 
用 先 桔 奈 式 (Screen-grid type) 或 高 届 这 五 极 管 式 之 芙 空 管 时 ， 则 饼 乱 有 丛 。 侦 
沙 角 二 树 管 用 一 配 谐 交 圳 绞 路 ， 亦 能 得 较 高 之 放大 数值 "上述 之 芙 空 管 ， 其 设备 
费 较 人 骏 屏 二 奈 三 极 和 莹 需 高 ， 故 用 间 跌 二 标 较 篇 合算 ”用 焦 榈 三 式 芙 空 管 之 沟 湾 办 
法 ， 符 应 用 一 多 狼 芙 空 管 (Multiple valve) “> 此 管 违 一 原 或 二 极 管 和 高 过 率 五 
极 管 在 同一 全 炮 琴 而 成 。 荡 使 五 极 管 之 棚 极 控制 ， 在 避 炮 之 顶 上 引出 。 此 种 凌空 
管 ”在 美国 很 普 台 。 

仅 在 少数 情形 下 发 现 三 极 管 之 放大 量 霞 不 足 ”在 普通 情形 下 ， 此 种 里 空 管 
能 咒 埠 十 分 满意 。 在 痊 用 此 种 芙 空 管 蛙 ， 第 十 八 贺 中 之 线路 ， 有 多 不 须 变 更 。 因 
祝 极 阳极 电容 量 之 有 劾 储 增 加 ， 故 用 一 只 二 极 管 以 入 信号 之 整流 则 静 答 不 可 能 

” 倚 此 三 极 管 不 用 作 自动 避 量 铀 凶器 之 放大 ? 而 用 作 未 儿 中 间 率 放大 器 > 或 贸 
需 可 能 。 此 制度 旭 又 须 涉及 普通 之 示 纵 三 极 管 自动 理 量 铀 凶器 ， 而 於 其 中 间 遇 率 
之 末 级 ,用 一 三 极 管 ， 此 种 办 法 ， 纤 任 何 利 丛 。 在 此 种 情形 下 东非 三 极 管 不 能 
控制 自动 音量 油 节 器 ， 其 应 用 之 结果 ， 民 ， 较 应 用 能 极 管 
者 篇 少 。 而 使 通常 之 失 芙 态 状 减少 。 

另 一 种 方法 ， 使 三 极 管 用 作 信 号 之 整流 ， qu 
违 成 通常 之 棚 极 强力 检 波 法 (Power grid detectr) ? 而 使 信号 之 整流 和 低 过 率 
放大 ， 一 如 常态 。 此 种 办 法 ， 因 间 路 电容 器 (By-pass condsnser) 和 高 通通 阻 蕊 
驶 除 ， 而 鳞 在 遇 率 输入 时 ， 阳极 线路 之 负荷 德 阻 卉 高 " 故 输 入 过 率 之 放大 电压 > 
在 阳 航 负 闪 之 十 端 发 现 ， 此 电压 供给 二 极 管束 流 用 ”而 遥 缓 电压 因 险 极 电 阻 之 志 
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了 了 
压 降 而 发 生 。 此 线路 之 屋 置 如 第 二 十 
图 ， 此 图 已 甚 明显 ， 钴 须 解释 。 其 台 
端 ， 因此 三 极 管 须 同时 控制 罗 太 信号 
及 调幅 过 率 二 者 之 电压 ， 故 易 庆 发 生 
过 量 负荷 半 

上 述 制 度 中 之 二 极 整 流 管 ， 能 应 
用 双 estector 式 之 金属 整流 器 以 需 替 
代 ;而 仍 不 杰 其 千 果 。 在 温 组 二 极 管 ME 于 - 册 
自动 香 量 调节 器 中 ， 应 用 二 个 金属 整流 器 ， 已 襄 估 十 从 满意 ， 而 贯 宗 管 之 功用 短 
假 放 大 作用 。 人 金属 台 流 器 较 郝 电子 式 ( Thermionie ) 一 管 之 不 局 点 ， 有 四 : 第 
一 ;其 蛋 流 器 之 修 路 电容 量 (Shunt eapaeity) 较 高 。 第 二 ， 能 接受 极 高 之 索 人 
电压 ， 此 种 电压 有 时常 易 过 量 。 第 三 ， 其 整流 之 特性 较 信 优良 = 第 四 ) 其 非 过 盯 
励 向 之 内 部 电阻 ， 弦 非 无 限 数量 ， 因 此 认 某 种 线路 中 ， 此 整流 器 同时 兹 用 作 自身 
之 负 兴 志 阻 。 
-金属 整流 器 ， 最近 多 用 在 温 释 二 极 自动 音量 调 凶 钱 路 中 ， 因 此 器 之 克 用 。 足 
使 纹路 中 省 去 一 其 空 管 。 而 金属 整流 器 之 用 於 中 间 遇 率 放大 之 自动 音量 调节 制 者 
; 其 电路 之 屋 置 ， 见 第 二 十 图 5 第 二 十 一 图 才 示 乾 电池 收 兰 机 之 绪 路 ， 其 发 置 其 
简单 ， 故 现 有 收 香 机 之 装置 自动 
音量 山 包 器 着 ， 多 探 用 之 ,已 成 
篱 商用 自动 音量 册 节 器 中 之 唯一 
方法 。 此 金属 整流 器 在 线路 中 ， 
成 优 其 自身 之 负荷 电阻 ， 其 工作 
鸣 态 ， 可 比 作 一 二 伍 管 和 一 高 值 
电阻 北 联 之 组 织 。 在 此 特种 之 丽 
置 中 ， 自 动 香 量 轴 凶 器 东非 还 组 
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式 ， 但 亦 可 接 成 第 二 十 二 辐 ， 以往 补 示 。 国 让 电池 卫 用 以 供 丛 表 航 电压 ,而且 之 





值 狗 工 兆 欧姆 。 此 制 之 另 一 著 路 ， 如 第 二 干 三 圆 ， 在 此 加 倍 电 压 之 线路 中 ,用 雨 
个 金属 整流 器 。 休 整流 器 之 电容 量 成 需 芙 空 管 阳极 线路 中 纺 负 检 之 大 部 分 ， 则 在 
此 线路 中 ， 不 能 以 二 十 一 镶 中 之 相 负 值 加 倍 以 篱 巍 用 ， 倘 如 是 ， 能 使 阳极 线路 中 
之 负荷 纺 阻 减 小 ， 而 放大 率 因而 改 低 。 但 在 此 等 奔 路 中 ， 集 用 一 新 式 之 低 电 容量 
金属 整流 器 ， 加 以 合理 之 装置 ， 决 能 使 糠 出 电压 之 数值 增加 。 

在 上 面 所 讨论 之 种 种 自动 音量 出 节制 内 ， 除 简单 式 ， 退 缀 二 极 管 式 ， 及 直流 
放大 式 三 种 之 外 ,其余 均 受 相当 之 反对 ， 因 其 棚 航 电压 均 受 检 波 管 轮 入 遇 率 之 影 
瘤 放 也 。 此 种 现象 ， 在 外 差 式 光 路 中 ， 则 较 禽 不 重要 ， 但 在 他 你 收 告 机 中 ， 能 发 
生 重 大 之 影 叶 。 如 在 第 二 十 图 ， 人 三极管 在 不 同 遇 率 时 之 放大 值 不 释 ， 则 在 二 定 
输入 量 之 自动 香 量 册 和 节 器 之 棚 负 电压 亦 需 不 释 。 不 过 在 事实 上 ， 不 能 如 上 述 之 优 
和 良 ， 在 高 遇 率 时 ， 自 动 音量 届 节 器 之 棚 负 电压 ， 大 篱 降低 。 然 自动 音量 山 节 器 在 
高 肖 率 时 ， 更 傣 重 要 ， 因 在 此 时 间 内 ， 彭 弱 现 象 最 易 发 生 。 

倘 在 第 二 十 一 图 中 ， 用 一 普通 式 之 金属 整流 器 ， 则 使 工作 现象 ， 更 坊 恶 化 ， 
因 人 金属 整流 器 之 电容 量 数值 ， 较 凌空 管 需 高 。 此 点 在 第 二 十 图 中 ， 才 示 甚 明 ， 在 
此 曲 钱 中 ， 在 不 同 之 遇 率 及 不 同 之 三 极 管 输 入 时 ， 表明 种 古 不 同 之 自 喜 音量 册 节 
器 之 电压 。 此 种 装置 ， 跌 在 每 秒 110 千 过 波 时 讽 息 合 通 ， 然 在 长 波 带 (Long wa 一 
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ve band) 之 簿 围 内 ， 自 动 音量 骨节 器 之 在 每 秒 15;(00 千 过 波 时 ， 其 所 得 艺 果 甚 小 

; 由 作者 所 知 ， 现 已 有 新 式 之 金属 台 流 器 之 发 明 , 其 电容 量 数值 ， 已 大 筷 沽 小 。 
故 朗 旁 近 每 秒 15,000 千 过 波 之 情形 下 ， 自 动 香 量 钢 节 器 亦 能 得 良好 之 刻 果 。 须 注 
意 者 ， 和 欲 得 良好 之 车 果 ; 装 路 之 迷 记 电 容量 数值 ， 必 须 使 震 最 低 储 。 


弧 形 式 阳极 之 自动 香 量 调节 器 (Anode Bend A.V.CJ) 


此 外 信 有 一 重要 之 制度 ,下面 须 加 以 时 论 者 。 此 制度 印 应 用 一 间隔 形 式 阳 
极 整 流 器 (Separate anode bend retifier) 以 篇 自 动 昔 量 铀 凶器 用 。 第 二 十 五 图 
表示 其 装 路 之 屋 置 ， 从 图 中 知 配 高压 供 答 鞠 之 电压 ， 较 负 节 管 所 需 用 者 傣 高 ， 因 
自动 香 量 斋 节 整 流 器 供给 绕 ， 当地 入 殷 念 负电。 当 钨 信 号 时 ， 其 三 极 管 之 负 值 ， 
超过 阳极 电流 断 存 点 应 有 之 数值 。 故 在 阳极 著 路 中 之 负荷 R, 上 ， 獒 电流 通过 ， 灰 
邹 无 电压 降 在 此 发 生 。 铀 凶 管 之 控制 棚 极 ， 低 注 波 电路 及 有 ,而 回 至 地 线 ， 故 此 管 
之 负 值 ， 和 自 身 除 极 负电 阻 而 发 生 。 当 一 合 量 之 信号 迭 入 自动 音量 调节 器 时 ， 红 
形式 阳极 发 生 整 流 作用 ,阳极 电 流 在 R, 发 生 电压 陈 ， 因 此 自动 音量 调节 器 之 阳极 
或 调包 管 之 棚 极 对 地 禾 发 生 负电 。 

倘 加 以 适当 之 较 正 ， 此 制度 亦 能 得 良好 之 刻 果 及 大 量 之 控 节 性 。 其 百 缓 之 程 
度 ， 能 由 自动 音量 岗 节 器 所 用 之 电压 更 正之 ， 其 录 逻 之 数值 ， 能 较 用 钛 其 他 制度 
者 起 少 ， 当 答 入 电压 仅 稍 高 大 远 迄 电压 时 ， 自 动 理 量 调节 器 之 棚 负 电压 ， 在 信号 
输入 力 增加 时 ， 其 增加 之 速 龙 度 甚 慢 故 也 。 但 当 输 太 力 更 形 提 浊 时 ， 划 自动 香 量 
铀 凶器 之 棚 负 电 故 增加 其 速 。 其 鼠 端 ， 仙 欲 在 合 量 之 输出 时 ， 使 自动 音 最 出 节 管 
之 棚 标 ， 不 至 发 生肖 量 负 荷 之 现象 ， 则 负 高 压 和 地 革 间 之 电压 必须 校 自动 理 量 调 
凶器 之 棚 负 电压 之 最 高 值 优 高 。 在 控制 笼 围 甚 小 时 ，40 伏 股 之 电压 ， 已 足 级 应 用 
? 侧 欲 避免 计 就 近 电 训 发 生 过 量 负 闪 情 形 ， 则 须 应 用 120 伏 股 之 电压。 

其 服 重 之 生 端 ， 印 当 更 换 同 式 之 另 一 芙 空 管 时 则 和 纹路 之 常数 杰 须 更 盔 。。 
再 者 自动 昔 量 调节 器 之 棚 负 ， 须 超过 电流 断 匈 点 之 数值 ， 然 趴 鹤 管 在 此 和 围 内 ， 
aa 
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其 特性 之 更 普 最 大 ， 故 阳极 电流 需 雳 值 时 之 某 管 之 棚 负 值 ， 不 能 应 用 欠 另 一 其 空 
管 。 在 此 式 之 自动 香 量 调节 器 ， 侦 某 芙 空 管 更 换 时 ， 其 收 告 时 之 工作 状态 ， 亦 随 
而 变动 ， 不 过 可 灵 动 自动 音量 调节 器 之 负 以 从 较 正 。 

此 制 之 另 一 重要 影 孝 ， 部 时 间 常 
获 之 磷 动 。 此 时 间 常 数 常 顺 信 号 之 强 
弱 而 更 卉 ， 吕 其 发 生 之 影响 茯 小 。 其 
原由 因 自 动 昔 量 油 季 器 之 内 部 电阻 ， 
随 不 同 办 太 电 有 故而 变动 放 也 。 在 扰 迷 
和 时， 其 内 部 电阻 信 乱 限 数值 ,但 在 
大 量 之 输入 时 ， 其 电 盟 能 改 至 50,000 
欧姆 之 低 数 秆 。 


( 亚 祥 ) 渍 证 邮 束 吉 





以 其 工作 状态 论 ， 此 制度 篇 最 合 普 
通 情 形 ， 因 在 工作 时 间 内 ， 须 有 较 高 之 
电压 问题 ， 及 有 较 简 单 之 新 方法 以 需 替 


代 ， 使 此 制 庆 而 不 用 。 在 美国 看 有 一 度 
之 克 用 ， 但 答 时 不 入， 中 有 数 攻 现时 仍 
应 用 。 此 制 在 英国 ， 则 不 常见 ， 鞋 此 种 
制度 ， 仅 震 有 册 味 之 研究 ， 及 别 种 方法 
之 探 用 ， 而 蓄 不 希望 其 能 普 逼 也 。 





汪 二 人 
在 未 结束 以 前 ， 於 人 工 香 量 调 和 节 法 ， 亦 去 加 讨论 。 自动 音量 调节 法 之 劾 用 ， 
在 使 各 电 吾 之 检 波 壹 大 力 信 相同 ” 邹 使 速 到 上 述 之 目的 ， 人 工 得 量 钢 科 器 用 忆 
控制 六 香 器 之 输 昌 车 量 ， 仍 认 篇 需要 。 此 人 工 香 量 届 和 节 器 均 用 在 低 遇 率 电 路 中 ? 
薄 须 置 在 第 一 汲 低 过 率 里 空 管 之 前 ， 以 避 有 驶 自动 音量 调节 器 损 下 时 而 发 生 过 量 
负荷 之 状态 。 芋 路 无 此 设备 者 甚 少 ， 在 此 等 钨 此 设备 之 线路 中 ， 其 人 工控 制 受 天 
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栽 输 入 之 过 更 及 铀 特 管 之 棚 负 夫 化 之 影 兆 ， 此 征 情 形 ， 和 收 千 机 之 不 有 自动 音量 
蛮 凶 器 者 同 。 此 种 音量 调 凶 根本 失去 自动 音量 岗 节 器 之 优点 ， 因 在 每 一 音量 时 ， 
序 不 乱 最 高 香 量 ， 收 香 机 之 工作 状态 ， 必 使 自动 昔 量 衣 节 管 之 输入 电压 校 还 组 包 
压 需 小 ， 而 使 自动 理 量 岗 节 器 无 棚 负 发 生 。 其 粘 果 轩 某 具 误 肝 现 象 之 电 训 ， 其 信 
号 之 输入 亦 沽 少 ， 而 收音 机 之 夫 敏 度 不 能 提高 以 抑止 此 征 束 弱 现 状 之 发 生 。 仅 希 
刻 袁 了 现 象 之 结果 ， 使 收 知 杰 之 输入 增加 ， 而 使 自动 昔 量 山 节 器 发 生 有 刻 之 防 
焉 o 

然 在 低 过 率 礁 路 中 ， 融 一 作用 在 早期 之 音量 山 凶 器 。 共通 常人 工 香 量 山 凶 
法 训 此 乱 有 丛 之 补助 方法 。 除 自动 音量 弹 节 器 具有 大 量 之 控制 性 外 ， 此 箱 控 制 ， 
于 就 近 检 波 ， 均 钢 需 必须 。 在 去 敏之 收 香 机 中 ， 在 选择 电 吝 时 ， 使 其 露 敏 度 减 低 
之 特性 ， 亦 认 篇 有 丛 。 此 种 控制 ， 通 常 均 以 开关 管理 ， 名 亢 『 厅 香 抑止 器 」 ( 
Noice Suppressor ) 。 此 让 并 乱 双 反 式 ， 当 如 关 在 一 方向 时 ,收音 楼 之 去 敏 度 需 
最 高 加 ， 在 另 一 方向 时 ， 其 去 敏 谨 序 减 低 ， 其 减低 之 程度 ， 在 使 收音 机 配 诗 在 无 
电 吝 信号 彤 入 之 一 点 蛙 ， 潜 蒜 香 甚 小 。 此 征 控制 之 装置 ， 随 情形 而 磷 更 ， 但 大 都 
均 在 放大 电路 中 之 任 一 芙 空 管 除 极 线 路 中 ， 再 加 一 合 量 之 负电 阻 ， 当 须 高 度 起 敏 
于， 此 电阻 即行 除去 。 配 庄 之 手 棱 ,在 选择 电 吝 时， 开关 拉 开 ， 但 当时 某 电 训 已 
有 适当 之 配 计时 ， 并 关 色 当 关闭 ， 但 在 就 近 检 波 时 ， 或 有 衰弱 现象 电 训 之 存在 ， 
歼 须 有 全 部 之 去 敏 度 。 

上 壕 方 法 ， 简 单 而 节省 ， 不 允许 多 用 户 ， 在 收 寺 机 配 如 错误 时 ， 常 忘记 应 用 
其 开关 。 故 有 自动 式 管理 法 ， 忆 抑止 旁 电 训 不 苦 侵入 之 计划 ， 但 至 今日 ， 在 各 国 
伪 少 应 用 。 因 此 种 屋 置 较 篱 揽 杂 ， 消 须 在 新 路 中 须 多 加 一 其 空 管 ， 而 使 收 苦 机 之 
焉 本 境 高 。 此 外 用 他 种 三 法 ， 常 使 在 某 种 信号 输入 时 ， 发 生 服 重 之 失 凌 现象。 从 
低 验 所 得 ， 其 较 优 之 方法 需 用 一 机 械 式 徐 电器 (Mechanical Relay) ， 此 秋 电 器 
着 用 一 其 空 管 久 控 制 之 ， 此 其 空 管 同时 又 受 自 动 音量 负 节 器 之 控制 。 夺 此 朝 毅 式 
自动 音量 山 节 器 (Q. A. V. D.) 篇 另 一 问题 ， 此 不 不 再 讨 询 奖 ”。 《入 完 ) 
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有 好 的 短波 入 路 四 友 

收 香 机 中 其 空 管 之 多 寡 ， 直接 影响 于 收音 时 之 清晰 ， 瘤 ， 默 ”及 可 收 得 之 : 
距 齿 ， 短波 收音 机 自 亦 郊 出 例外 。 但 有 二 其 空 管 机 ， 著 其 内 部 钥 秩 优 良 ， 亦 有 和 良 
好 之 效果。 如 一 管 机 探 用 第 一 图 之 绪 
路 ， 出 可 用 耳机 在 偷 敦 收 蓝 软 马 ， 呐 
斯 科 等 电 训 之 节目 ; 所 费 不 多 ,已 可 
涉足 短波 奖 。 

然 一 管 机 完 嫌 微弱 ， 不 足以 收 美 
国 各 短波 电 训 ,车 在 第 一 图 之 绞 路 中 
， 再 加 一 儿 低 尝 放 大 ， 且 用 五 极 管 以 
供 输 出 ， 则 此 小 小 短波 收 埋 机 ， 可 称 
上 乘 奖 。 





不 配 谐 高 波 炎 

在 此 种 收 娃 机 中 ， 潜 天 角 电 容量 稍 有 贮 更 ， 铀 库 般 上 之 影响 其 大 剧 有 二 二 : 
度 之 相差 ， 是 够 需 最 不 : 
便 者 ， 欲 除 此 乌 7 可 在 
配 革 线圈 ( 或 和 山 整 迷 
图 ) 前 加 一 不 配 潮 高 肖 : 
波 般 ， 以 免除 之 
车 皮 叶 不 预备 球 渤 

曾 和 三 管 短波 机 ， 则 可 昭 第 . 
二 图 之 闭路 ， 先 配置 一 二 管 机 ， 待 有 奥 趣 欲 改 三 管 时 ， 划 在 其 前 面 加 一 不 配 姥 之 
高 尝 波 灿 ， 如 第 三 图 ， 如 此 ， 则 若 收音机 之 底 上 从 有 空位 ， 原 有 和 纹路 可 然 需 更 动 
; 而 又 然 多 加 配 讲 电 容器 之 烦 。 











平常 收 划 广 波 用 之 收 竺 机 ， 如 何 可 使 其 能 收 臣 短 波 ， 乃 亦 == 重 要 间 题 在 此 
”了 则 转 波 器 示 妆 。 转 波 器 老 ， 其 线路 
如 第 四 图 ， 认 需 如 法 配置 在 一 底板 上 
而 装 在 收 得 机 之 前 可 妇 。( 依 此 图 性 
质 完 双 篇 一 短波 检 波 ) ， 有 人 合用 此 
器 装 在 一 架 有 两 高 遇 放 大 狼 之 广 桥 
收 介 机 中 ， 效 果 颇 佳 ， 美 国 短波 右 多 
目 ， 可 厚 在 英国 的 拐 声 机 中 出 现 ; 故 
第 四 辆 读 机 印 一 釉 而 伶 五 管 短 波 超 外 差 式 收 
时 机 奖 。 
由 此 枫 之 ， 兰 人 和 如 欲 坪 收 短波 ， 恩 需 破 费 昂贵 之 代价 妆 避 办 到 ， 而 一 管 机 之 
电力 太 莽 ， 两 管 机 之 靳 路 可 训 最 通 当 ， 中 急 此 轻 验 者 灰 可 一 试 ， 当 不 致 失望 ， 竺 
钱 如 有 轴 趣 ， 旭 条 可 加 入 高 遇 波 级 以 成 三 管 短波 收 得 机 ,至 关 已 有 广播 收 营 机 者 
， 配置 一 转 波 器 大 其 前 ， 所 费 不 通 数 元 ， 即 可 磷 禽 良好 之 短波 收音 机 ， 庆 评 短波 
老 之 拓 径 也 。 
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天 于 绑 装 电 蛙 号 (Radio time signal) 一 类 之 刊载 ， 吉 国 短线 电 杂 落 上 似 少 
地 见 。 浴 实 钴 禾 电 时 号 之 乱用， 自 有 其 重要 性 在 。 才 人 侧身 电 界 ， 上 有 够 规 粤 研 
宪 之 必要 。 幼 弥 志 通 信 事 业 ，( 包括 电报 与 电话 ) 已 是 风 起 云 沁 ， 篇 一 般 人 所 咒 
识 ; 而 于 时 号 一 端 ， 研 究 之 者 鞋 鲜 ， 其 原因 在 于 用 途 较 狂 ， 缺 乏 普 台 性 ， 如 过 八 
上 火车 进 工厂 ， 无 须 精确 之 时 刻 。 但 是 另 一 般 人 《测量 探矿 航行 等 人 ) 非 有 精确 
之 多 粮 电 时 号 , 狂 之 家 人 了 睹 马 扰 所 适 从 兢 。 花 就 一 得 之 见 ， 节 器 述 之 如 下 : 
1 .无 精 电 时 号 之 实用 

无 息 电 能 打破 了 空间 J 奥 『 时 间 了 之 障 配 ， 故 时 号 之 传 脖 ， 非 寿 倚 光 电 不 可 
o 所 以 钨 入 电 发 出 之 时 号 ， 当知 有 相映 的 准确 。 吾 人 于 科学 书 中 ， 常 见 带 有 『 率 
了 字 之 名 词 ， 其 单位 郎 以 时 间 篱 根据 。 如 电学 中 之 过 率 (Frequeney ) 序 系 一 秒 
时 间 内 电流 来 介 之 艾 数 ， 非 有 精 克 之 钙 表 入 之 淮 绝 ， 所 得 每 秒 油 数 ， 相 差 必 大 。 
故 科学 家 每 以 收 时 楼 收取 优 徐 电 时 号 , 校正 钙 表 ， 计 得 某 种 之 定 率 。 洋 海航 行 3 
答 吉 免 前 程 危险 起 见 ， 根 据 时 反 才 (Chronometer ) 及 扰 穆 电 时 号 时 刻 ， 测 知 汤 
流 赤 化 :航行 所 在 。 探 矿 时 ”用 引力 测验 器 (Gravity-determining equipmenty) 
找 硅 矿 灾 ， 一 面 苦 出 时 间 ， 求 得 引力 之 大 小 ， 然 后 测 知 矿 穴 之 所 在 。 地 震 乞 录 ， 
用 地 怪 才 (Seismograph) 乞 儿 地 震 程 度 ， 亦 以 时 间 和 从 作 据 。 故 矶 穴 试探 熏 地 震 权 
银两 老 ， 非 时 时 校准 其 时 表 不 可 。 其 他 如 天 文 测量 ， 则 时 刻 精 确 奥 否 ， 所 关 更 大 
。 质 言 之 ， 凡 带 有 科学 性 袖 之 试验 或 工作 ， 应 有 极 精 之 钾 考 ， 保 持 奔 准 之 时 间 ， 
总 对 取 天 乏 电 时 号 。 


2. 时 之 讽 明 
『 时 J 可 分 篱 太阳 时 《Solar time) 与 司 星 时 (Sidereal time) 7 太阳 时 又 分 
篇 平 太阳 时 (Mean solar time) 及 其 太阳 时 (Apparent solar time ) 。 因 其 天 阳 





一 
时 每 季 或 每 日 间 稍 有 差 池 ， 不 能 以 机械 装置 表明 之 ， 只 取 其 平均 值 ， 久 制定 时 表 
之 快慢 。 故 太阳 表 所 指 之 太阳 时 ， 邹 傈 平 太阳 上 时。 恒星 时 包 者 修 时 乱 依 归 ， 常 年 
不 释 , 司 和 需 测 量 家 所 探 用 。 恒星 时 较 太 阳 时 稍 短 , 朗 恒星 表 秒 什 速 度 较 太阳 表 篇 快 
? 一 日 之 差 , 狗 乱 恢 星 时 之 3 分 56.58 秘 ， 或 太阳 时 之 3 从 55.909 砂 。 一 太阳 年 ， 昭 
恒星 时 乱 366.2422 日 ， 照 太阳 时 和 坊 365.2422 日 。 故 雨 者 之 阵 刻 ， 恒 不 相同 ， 惟 每 
年 构 在 秋 耸 前 二 日 间 太 阳 表 面 时 和 与 恒星 玫 面 时 灯 相 同 ， 深 是 恒星 蛙 渐 渐 差 速 ， 通 
春分 后 乃 复 潮 潮 相 近 ， 重 趋 于 一 致 ， 一 年 之 差 ， 恰 篇 一 日 。 至 蛙 黑 之 规定 ， 大 十 
秒 篱 一 人 牙 ， 大 十 分 乱 一 小 时 ， 二 十 四 小 叶 篇 一 日 ， 雨 者 均 同 。 

此 时 须 请 注意 之 点 ， 玫 人 普通 甸 表 之 时 早 ， 非 平 太 隅 时， 亦 非 局 星 时 ， 侨 奈 
阳 太 阳 时 ， 简 舟 标准 时 。 因 平 太阳 时 因 地 不 同 ， 如 上 海 在 南京 之 束 ， 上 海 之 平 太 
阳 时 ， 应 较 南 京 早 四 分 许 。 各 处 时 点 ， 自 不 一 致 。 依 标准 时 而 言 ， 某 一 区 域内 之 
时 点 处 处 此 同 。 公 了 节 球 依 子午 粽 牙 震 若 干 区 〈 每 区 篇 友 巧 度 ) 每 区 定 一 标准 时 。 
次 国 估 有 五 区 地 面 ， 即 长 白 区 (吉林 ， 黑 夷 江东 部 ) 中 原 区 (区 ， 皖 ? 浙 ? 国 ， 
陕 ? 湘 , 粤 ， 费 ， 移 ， 备 ， 理 ， 热 ， 察 ， 巡 及 黑龙 江西 部 ， 和 


人 
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有 人 本 
; 请 参看 本 刊 一 怎 二 期 世界 各 地 时 刻 表 ) 上 海南 京 等 中 原 各 地 ， 同 在 一 区 内 ， 其 
鱼 点 是 上 同 ; 惟 奥 询 区 之 成 都 等 不 ， 相 差 一 小 隆 。 如 中 原因 已 是 正 千 十 一 时， 
而 陷 光 时 方 到 上 午 十 一点 。 故 己 通 用 镶 哑 而 证 ,只 有 一 小 轿 之 差 ， 所 分 秒 之 不 同 
， 所 以 划一 时 刻 ， 得 所 违 循 ， 以 便利 于 工作 也 。 

扰 粮 电 际 尾 ， 多 用 标准 时 ， 可 直接 收 刍 鲜 表 。 平 太阳 用 ， 生 标准 时 刻 有 差 ， 
而 每 秒 时 间 则 相等 ， 亦 可 名 算 而 得 。 

3. 钴 业 电 授时 方式 

恩 各 电 授时 方式 ,时 有 多 种 ， 要 背 炎 电码 虽 7 以 不 同 之 时 间 牙 配 ,作乱 授 

时 之 表 号 耳 。 授 时 时 间 ， 多 乱 天 从 钙 ， 且 司 在 正光 点 销 或 大 中 生 之 前 熏 。 在 发 时 
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号 时 ， 先 有 一 番 呼 叫 ， 其 方式 各 有 不 同 。 开 机 收 划 时 ， 先 下 正 呼叫 信号 ， 随后 序 
并 时 号 时 号 充 了 生 ， 或 再 接 有 气象 报告 o 授 时 方式 之 最 通用 者 ， 篇 美国 式 ， 学 用 
式 ， 及 国际 式 ， 此 三 种 不 同 之 点 ， 参 看 扰 线 电 授 时 方式 才 。 

美国 式 : 每 秒 之 始 ， 有 一 点 之 信号 (Dot) ， 其 长短 等 於 一 秒 之 十 分 之 一 或 十 
共 之 礁 ， 二 十 九 秒 及 五 十 秒 以 后 各 秘 ， 罕 出 末 黑 ， 以 便 毅 别 蛙 号 发 到 第 伙 分 尔 及 
每 东 鳃 之 牛人 共 锯 时 。 轨 取 时 ， 若 不 便 每 秒 均 对 ， 或 不 及 每 秒 均 对 ， 仅 认 牛 分 鲜 蛙 
) 及 第 五 十 牙 终 了 和 后 雳 牙 堆 秒 之 一 浊 (Dash 多 一 秒 匀 ) 对 取 之 即 足 。 在 此 一 划 和 合 
, 绝 过 五 秒 镀 ， 随 以 更 长 之 划 (Iong dash) ， 此 邹 入 测量 时 合 差 (Lag) 之 用 。 
探 用 此 式 者 ， 例 如 马 尼 刺 之 了 0 时 号 是 。 

学 用 式 : 每 牙 镍 之 始 ， 先 来 一 长 划 ， 以 便 辨别 。 通 和 后 光 以 点 出 之 。 但 六 十 秒 
中 ， 共 有 大 十 一 点 ， 点 点 长 短 岁 相等 ， 间 不作 每 秒 雳 蛙 开 始 ， 每 隔 一 秒 加 快 三 
秘 ， 故 第 三 十 一 点 恰 在 二 十 九 秒 定 时 。 此 种 制式 之 排 烈 ， 在 於 用 贡 费 听取 时 号 者 
; 因 如 美国 式 之 时 号 每 点 均 自 秒 之 雳 时 起 ， 屋 所 对 争 才 之 秒 之 开 姑 与 时 号 不 同时 
(〈 或 先 或 后 ) ， 则 宪 竟 相差 闪 从 态 秒 ， 用 蓝 觉 记 取 ， 极 非 易 易 。 整 取 学 用 式 时 ， 
目 注 时 表 ， 耳 聆 时 号 ， 口 数 时 号 点 数 ， 在 初时 号 声 密 ， 与 时 表 每 秒 击 艾 不 一 致 ， 
但 因此 式 每 点 加 快 ， 故 每 一 从 策 ,入 有 一 点 奥 时 表 声 兢 目 合 。 此 时 ， 记 出 时 号 点 
数 奥 时 表 秒 数 ， 便 可 算出 时 琢 快 或 慢 广 差 之 秒 数 及 仍 分 之 做 秒 。 第 五 分 后 ， 亦 如 
美国 式 ， 殿 以 两 长 划 ， 意 义 亦 同 。 用 此 式 者 ， 例 如 东京 之 丁丁 C 时 号 是 。 

国际 式 : 头 两 修 及 三 从 之 五 十 秒 以 前 各 点 划 ， 颇 扰 规 则 ， 收 对 时 表 ， 可 以 作 
进 ， 月 至 最 后 之 大 点 ， 篱 所 发 里 确 圭 刻 ， 伸 蓝 此 六 点 印 可 。 此 式 中 较 上 两 式 需 简 
单 ， 但 收 对 时 机 ， 颇 龙 配 于 得 当 《Tuning ip) 收取 上 海 徐 家 江 天文台 之 时 号 ， 朗 
有 此 缺点 。 

各 式 中 授 圭 信号 ， 无 论点 与 长 草 ( 学 用 式 雾 秒 以 后 各 信号 除外 ) ， 均 有 秘 之 
雾 时 起 ， 收 匠 霸 故 以 并 得 之 始 篇 准 ， 和 与 信号 长 短 铸 关 作 。 

由 上 述 ， 可 知 挎 线 电 授 时 与 扰 线 电 地 竺 所 不 同 者 ， 授 球 之 准 队 ;能 及 秒 数 艺 
差 ， 而 报时 则 重 能 及 分 数 ， 故 前 郝 准 确 丝 较 后 者 禽 高 。 
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这 二 划 扰 “ 线 和 电 带 - 太 
4. 急 线 电 时 号 之 发 射 

发 时 装置 ， 可 分 佑 雨 部 份 ; (一 ) 时 反 所 或 时 反刍 装置 ，( 二 ) 钾 线 电 发 时 机 ( 
Radio transmitter) 甘 秆 。 时 反 镜 所 以 规律 时 间 ;无线电 发 时 机 所 以 传 天 时 号 。 

发 时 用 之 时 反 镶 ， 非 普通 锐 表 所 可 通用 ， 须 特别 身 造 ， 且 须 时 时 校正 之 。 校 
正之 法 ， 朗 用 子午 仪 壬 测 司 星 ， 或 用 经 炉 能 碳 测 太阳 ， 但 以 测 星 需 便 。 星 过 当地 
子午 线 有 一 定时 刻 且 篇 预 知 。 锯 面 时 须 与 星之 行动 一 致 ， 否 旭 巍 郎 校准 之 。 惟 测 
量 之 候 ， 只 在 天 氟 请 明之 夜间 ， 天 有 不 测 加 云 ， 即 不 能 夜 夜 碳 测 。 时 反 饼 修 秒 或 
致 快慢 稻 化 ， 则 所 发 出 之 时 号 ， 甚 虑 未 能 准确 。 

假 避 如 校对 麻烦 小 更 求 准 歼 起 见 ， 特 置 一 主动 猎 〈(Master Pendulum) 于 地 
窘 内 ， 防 有 震动 ， 地 害 四 壁 严 必 封 钢 ， 不 奥 外 间 通 安 气 ， 插 之 内 部 温度 ， 温度， 
及 气压 三 者 ， 均 保持 一 定 ， 门 中 届 而 常 关 ， 非 必要 时 ， 不 去 开动 仅 於 门 壁 小 玻璃 
窗 上 可 已 望 见 。 故 所 之 走动 ;十 分 均匀 ， 已 经 一 度 校准 ， 岂 后 可 以 不 再 山 节 。 亡 
三 稍 有 时 差 ， 此 差 数 亦 或 压 久 不 粥 。 摆 之 原动力 供电 池 志 力 ， 其 线路 天 入 所 之 内 
电器 (Relay) ， 在 托 之 涂 盘 转 至 某 一 位 置 时 ， 邹 与 多 电器 之 吸 供 相 触 ， 则 电流 一 
通 ， 吸 动 吸 供 ， 使 岗 哀 强 回 原 位 ， 所 仍然 气动 ， 不 致 停止 。 外 间 另 装 一 发 时 猎 ( 
Transmitting clock)， 或 名 同步 吸引 冬 ， 由 主动 所 接 出 绞 路 至 发 时 生 之 一 碳 烤 图 
， 管制 鲜 之 摆动 。 故 钾 之 逮 速 ， 完 全 熏 主 动 拖 一 致 。 无 线 电 发 时 机 ， 邹 接 到 此 链 
， 就 是 在 护 志 键 之 接头 ， 引 入 至 鲜 内 雨 接 解 点 。 一 秒 一 提 ， 一 吏 一 接触 ， 邹 发 出 
时 之 信号 。 如 此 直接 装置 ， 鱼 内 雨 接 角 点 容易 烧 培 ， 因 发 时 机 所 办 电流 顺 大。 其 
间 恒 接 以 糕 电器 等 类 ， 由 镍 先 接 稻 电 器 再 至 发 时 机 ， 保 侍 链 之 完美 。 发 时 电 训 以 
装 楼 悉 电 器 等 类 ， 舍 嫌 简 单 ， 另 有 一 种 特别 装置 ， 使 信号 其 短 ， 秒 数 停 秆 ， 完 全 
自动 的 通 合 于 授时 方式 。 惟 转 接 一 多 ， 所 发 出 时 号 ， 炉 有 点 清和 后 (Lag)。 故 将 时 
号 仍 又 随手 收回 ， 奥 主动 所 及 发 时 刍 之 时 烈 ， 同 记载 认 记 载 器 (Chronograph) 上 
， 比较 出 差 数 ， 介 返 各 收 时 机关 改正 之 。 

优 线 电 发 时 机 ， 普 通 然 纹 志 发 报 机 均 可 借用 ? 惟 构 造 方 面 应 较 完 美 ， 负 声 悍 
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普 劣 不 稳 ， 郊 于 收 人 。 故 发 时 用 之 扰 线 电机 ， 须 注意 到 (一 ) 振 强 稳定 )〈 二 ) 发 击 
在 稳 饮 耳 ，( 三 ) 跑 择 性 清 铝 四) 电力 充足 ， 音 量 宏大 等 上 。 主 振 放 大 制 (Mas- 
ter oseillator power amplifier system ) 之 发 射 模 一 -第 一 级 主 振 器 用 品 体 振 
攻 ， 或 惧 空 管 振 温 ， 激 而 第 二 儿 绥 衡器 (Buffer stage) 再 至 未 儿 强 力 放大 (Fow。 
er amplifier ) 而 传 壤 于 天 绥 ， 上 壕 人 条件， 得 以 通 合 。 中 间或 再 接 以 倍 波 器 《 
Doubler ) 可 有 十 种 不 同 之 波长 ， 同 时 发 出 ， 任 人 选 收 。 电 力 供给 面 ， 用 昔 电 
池 或 发 电机 ， 使 电压 平稳 ， 可 得 清 腊 之 昔 。 若 用 交流 供电 ， 则 滤波 装置 须 特 佳 ， 
且 须 装 上 适当 和 负载 电阻 (Lood resistance) ， 电 有 压 不 致 高 低 允 基 。 将 整个 供电 器 
另 置 一 臣 ， 以 防 机 械 的 震动 ， 影响 认 发 射 机 之 振 漫 。 机 上 接 至 发 时 钾 之 接 贸 端 ， 


亦 接 注 波 器 ， 泪 装 公 向 开关 ， 在 发 时 先 合 ， 用 电 键 呼叫 或 报告 ， 将 开关 另 挪 一 方 
向 序 是 。 至 发 出 之 波长 ， 长波 或 短波 均 有 。 
5. 扰 线 电 时 号 之 接收 

狠 枝 志 蛙 号， 任何 钨 线 电 收 报 机 均 可 接收 。 世 界 各 地 发 时 了 时间， 网 世界 各 地 
发 时 时 间 表 。 才 人 按时 收 对 舌 表 ， 贤 篇 便利 。 

上 号 之 来 ， 用 丁 楼 百 取 之 ， 同时 注 向 所 用 甸 表 之 表面 时 ， 币 别 出 责 者 之 差 数 
而 校准 之 。 以 此 无 法 ， 老 加 得 秒 数 不 差 ， 在 一 般 人 已 篇 准确 。 但 科学 家 或 测量 家 
仿 嫌 不 足 ， 更 须 测 算 其 千 分 之 伏 或 百 分 之 玖 秒 之 差 数 而 改正 之 。 邹 将 收 下 之 时 与 
所 当 之 时 ， 同 于 记载 器 刀 出 ， 同 机 械 厂 法 量 得 差 数 ， 匠 觉 与 秽 费 和 丛 不 可 靠 。 所 谓 
全 载 器 者 ， 壬 收报 用 之 记载 器 相 若 ， 即 一 种 内 电器 附 装 失物 牧 头 ， 各 个 狠 电 器 接 
大 鳃 表 及 收 时 楼 之 放大 器 ， 时 号 之 来 ， 吸 动 筷 蚤 ， 下 面 拖 过 交 人 条 ， 可 将 时 号 一 一 
划 出 。 近 有 利用 险 极 管 (Cathode tube) 及 照 像 装 置 ， 足 印 出 时 号 ， 更 篱 便利 精 


秦 。 殊 此 方法 测 出 之 时 之 差 ， 傈 所 克 甸 表 之 时 和 与 发 来 时 号 经 过 收 时 机 以 后 之 差 ， 
二 非 与 发 时 电 训 主动 托 之 时 之 盖 。 须 将 (一 ) 收 时 天 线 至 收 时 机 罗 出 点 之 还 后 时 ? 
(二 ) 发 时 天 纺 至 收 时 天 夏 电 波 疼 过 时 ，( 三 ) 发 时 电 训 主动 氢 至 发 时 天 线 之 滞后 时 
， 三 数 测 算 明 确 ， 和 与 记 坝 器 上 所 记得 之 差 数 -- 同 计 和 人， 方 得 芙 正之 差 数 。 主 动 斤 
至 发 蛙 天 线 之 清和 后 差 ， 已 需 发 时 电 训 所 检 知 ; 收 畦 机 之 光 后 差 ， 则 用 一 健 极 时 键 


ea 


或 开关 测 得 之 。 电 键 之 一 路 接 上 收 时 机 天 夸 届 地 狼 ， 收 时 机 检 出 点 仍 接 至 妃 载 器 
上 之 一 稻 电 器 ， 电 府 之 另 一 路 ， 直接 至 记载 器 上 之 另 一 条 电器 ， 在 发 时 图 了 时 有 
丽 以 十 秒 钾 之 长 香 ，( 参 看 授时 访 式 表 ) 此 时 部 将 电 键 抠 下 ,记载 器 上 可 记 出 雨 者 
之 卷 数 。 至 电波 射程 中 时 间 ， 颇 杂 确 定 。 因 在 这 地 收 蛙 ， 地 波 斌 已 消失 ， 天 波 又 
非 直 过 ， 天波 射 到 海 色 层 或 穿 浊 海 氏 导 射 到 爱民 居 折 下 至 收 时 天 炉 ， 此 雨 居 时 时 
肆 化 ( 参看 本 刊 一 和 一 期 无 栈 电 天 文学 ) ,电波 射 程 ， 未 可 计算 而 得 " 只 假定 海 
氏 层 内 地 面 100 哩 ， 爱 民居 200 哩 ， 高 度 得 不 楼。 则 发 时 收 轩 雨点 地 面 距 郁 从 已 知 
， 站 乌 电 波 入 射 角 反射 角 相 等 ， 长 波 射 至 海 民居 折 回 ， 短波 射 至 爱民 屠 折 回 ， 算 
出 电波 射程 之 雨 直入 之 哩 数 ， 其 时 间 照 每 秒 3X10s 公 尺 比 例 得 之 。 

依 上 所 述 ， 可 知 收 哇 手 苇 向 简 ， 而 测算 工 闪 顺 大 。 惟 其 如 此 ， 方 得 较 精确 之 
粘 果 。 著 久 哮 间 篱 根据 之 试验 或 工作 ， 时 间 准 确 与 否 ， 所 关 甚 大 ， 故 对 于 优 线 电 
时 屋 之 注意 有 如 此 。 寿 者 集 有 收报 机 之 装 届 ， 不 妨 试行 收取 ， 轨 淮 钙 点 ， 测 算 改 
正之 麻 硕 ， 仅 可 省 去 。 有 用 日 规 测 对 时 刻 ， 其 法 由 莘 ， 惟 测 得 之 时 ， 傈 当地 之 时 
太 隅 时 ， 非 标准 时 。 吾 人 平常 所 用 链表 须 标准 时 ， 故 对 取 扰 绞 电 时 号 怖 礁 旦 确 。 


世界 各 国 发 时 时 间 表 (一 ) 





















8 CR 人 这 光 人 
Letter | Lenght 工 ocation R 了 emark 
00;01--00)06 | 了 AI 3575C0. | ” 葛 匠 科 ( 俄 ) Moscow 
00,01 一 00,06 | 了 RNO 3472 | ”莫斯科 ( 俄 ) Moscow 
00,55 一 01.0) | NPG 7004 蔓 金 卫 ( 美 ) San。Rrancisco 
00,55 一 01)C(0 | NSS 16854 | ” 亚 和 布 立 司 ( 美 ) Annapolis 
00)55 一 01)00 | NAA 2653 | “ 亚 林 屯 ( 美 ) Arlin gton 
01;55 一 02,00 | GBR 18740 | “史上 有 具 ( 英 ) Rugby 卡 
03,00 一 03;05 | 了 2ZA 15900 | “ 西 买 (安南 ) Saigon 十 
04)01 一 04;06 | 了 并 15100 波尔多 (法 ) 也 ordeaux 十 
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04, 5 一 05 00 
06,01 一 06;05 
06,31 一 06,: 
08;01 一 08,06 
08,30 一 08,35 
03,57 一 09，0 
09,55 一 10,(0 
10,55 一 11;,00 
10)5 -一 100 
10,55 一 11,00 
10,55 一 11,00 
12,0! 一 12;06 
12,01 一 12)C6 
12,55 一 13; 0 
14;01 一 14;06 
14.01 一 14,06 
15,55 一 16;00 
15 55 一 16,00 
16;I10 一 16;00 
16,0: 一 6;06 
16 ,55 一 17,00 
17,31 一 17)3 
17,55 一 18,00 
19;00--19,45 
|] 20;01 一 20,06 
19,55 一 20,00 
20,30 一 20,36 
20,53 一 21;00 
20,55 一 21,00 
22,01 一 22;0 
22;01 一 22 06 











NSS 
及 卫 
卫 工 五 
DRERY 
P 开 立 
卫 玫 驻 
JJOC 
NPO 
下 卫 Q 
NPG 
NSS 
RAS 
有 RNO 
NSS 
了 及 六 工 
RNO 
NEPEG 
NSS 
NAA 
入 科 也 


= 


卫 工 卫 
GBR 
卫 了 已 A 
了 卫 立 
JC 
了 上 玉 买 
NPO 
卫 玫 芯 
及 AT 
RNO 





无 尹 二 
168-4 亚 生 布 立 司 ( 美 ) Annapolis 
3800 列 和 堡 ( 俄 ) Leningrad 
2650 富 尔 (法 ) 工 . Eiffel 
18130 脑 质 ( 德 ) Nauen 
巧 600 马 来 估 (印度 )》 Malabar7 
15600 马 来 伯 ( 印 度 ) Malabar 
7652 | ”东京 (日 本 ) Tokio 

5351 马 尼 刺 Cavite 

6C0 | ”和 家 虑 (上 海 ) Zi-kai-wei 
10.5 昔 金 山 ( 美 ) San， Francisco 
1 854 亚 秽 布 立 司 ( 美 ) Annapolis 
4700 葛 基 | 科 ( 俄 ) Moscow 
3472 葛 革 髓 ( 人 ) Moscow 
15854 亚 秽 布 立 司 ( 美 ) Annapolis 
2700 莫斯科 ( 俄 ) Moseow 

3472: | 葛 斯 科 ( 俄 ) Moscow 

70 5 伪 金 由 ( 美 ) San. Erancisco 
168j4 亚 钠 布 立 司 ( 美 ) Annapolis 
2653 亚 林 市 ( 美 ) Arlington 
19100 波尔多 (法 ) BordesVUXKX 

600 徐 家 虑 (上 海 ) Zi-Kai. wei 
2 50 爱 富 泵 (法 ) T. 卫 iffel 
18740 | ” 疑 具 ( 英 ) Rugby 
15900 西贡 ( 安 O) Saigon 
18130 腊 量 ( 德 ) Nauen 

7692 东京 (日 ) 工 oKio 
15600 电 来 估 ( 印 度 ) Malabar 
13109 马 尼 币 Cayite 
15300 马 来 伯 (印度 ) Malabaz 
7700 莫斯科 ( 俄 ) Moscow 

3427 莫 期 科 ( 俄 ) Moseow 


附 蒜 。 全 考 有 十 者 己 我 医 较 易 接 收 之 哇 号 
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世界 台地 发 时 时 间 表 (二 ) 
一 和 氮 小 一 - 

中 民办 | 二 入 | 

Calling 页 ar 
五 二 二 人 Letter | Length Eocation 
00;0! 一 0),06 | 了 RKD 25.00 | “ 莫 岂 科 ( 仍 ) Moscow 
00,55--01)00 | NPG 32.28 | ” 糖 香山 (夏威夷 ) Honolulu 
00,55--01)00 | NAA 17.84 亚 林 击 ( 美 ) Azlington 
00,55--01;00 | NAA 23.78 亚 林 屯 ( 美 ) Arzlington 
00,55 一 01.00 | NAA 35.67 | ” 亚 林 市 ( 美 ) Arlington 
00,55--01,00 | NAA 91.34 | “ 王 林 市 ( 美 ) Arlington 
01)01 一 01;06 | 及 卫 I 74.00 | ”他 旗 肯 ( 德 ) Taehkcnt 
03,00 一 02,05 | 了 2 R 31,50 | 西 足 (安南 ) Saigon 
03,25 一 03,30 | PP 14.48 引 内 药 里 器 ( 巴 五 ) Rio de Janeiro 
04,01 一 04,06 | 了 YYD 28.35 | ” 佬 德 守 ( 法 ) Pontoise 
04101 一 04,06 | NAA 33.15 | ” 亚 林 市 ( 美 ) Arlingt5 
07,45--0750 | LSD 34.00 阿根廷 Monte Grande 
07,55 一 C8,00 | NAA 33.15 亚 林 市 ( 美 ) Arlington 
08;01 一 08,05 | DAN 26.45 | “” 那 狄 海 ( 德 ) Norddeish 
08,01--03,05 | DJA 31 38 | “( 德 ) 了 onigawursterhausen 
08,05 一 08,10 | PP 34.60 灶 内 狗 里 史 ( 巴 西 ) Rio de Janeiro - 
03,30--08,35 | PELO 26.20 | “ 马 来 估 ( 印 度 ) Malabar 
(8,57 一 0),00 | PLO 26.20 | 。” 马 来 伯 ( 印 度 ) Malabar 
09,55 一 10,00 | JJ AP 25.04 柬 京 (日 本 ) Tokio 
10.55 一 11 ,00 | 了 ERZ 26.00 徐 家 眶 (上 海 ) Zi-kai-wei 
1),55 一 1100 | NPG 34.62 蔓 金 山 ( 美 ) San， 了 Brancisco 
10)55 一 11;00 | NSS 66.30 亚 舰 布 立 司 ( 美 ) Annaplis 
10,55 一 11)0) | NAA 33.51 融和 林 市 ( 美 ) Arlington 
10,.55-11)0] | NAA 29.35 | “ 亚 林 市 ( 美 Arlington 
10,53 一 11,00 | NP 13.54 | 檀香山 ( 夏 威 壳 ) Hon Palu 

33.15 | - 马 尼 刺 Cayrite 





12)25 一 ]2,30 | NPO 
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12,55 一 13,00 | NSS 33.20 亚 钢 布 立 司 ( 美 ) Annapolis 

15,55 一 16,00 | NPG 34.92 得 金山 ( 美 ) San，Erancisco 

15,55 一 16,00 | NPM 37.08 檀香山 ( 夏 或 夷 ) 也 onolulu 

15,55 一 16,00 | NSS 66.50 亚 靳 布 立 司 ( 美 ) Annapolis 

巧 ,55 一 16,00 | NAA 33.15 | ” 亚 林 屯 ( 美 ) Arlington 

16,01! 一 06,06 | 卫 YB 28.35 傍 德 宕 (法 ) Pontoise 汉 - 
16,55 一 17;00 | 了 了 2 19.37 徐 家 芽 (上 海 ) Qi-kai-wei 中 
19;00 一 19,05 | 卫 ZRR 36.00 | ” 西 页 ( 安 南 ) Saigon 忆 
19 45 一 19,50 | 工 S 了 R 815;50 阿 根 臣 Monte Grande 

20,01! 一 006 | DAN 15.30 那 狄 海 ( 德 ) Norddeich 

20)01 一 20,06 | DJA 26 45 | ( 德 ) onigswustcrhausen 

20,30 一 20,33 | PELO 26 20 轧 来 什 ( 印 度 ) Malabar 

20,55 一 21)00 | NPO 33.1、 思 尼 刺 Cavite 寺 
20,55 一 21;0)] | PEL 0 26.20 轴 来 伯 ( 印 度 ) Malabam 

江 1)55-23;00 | JA P | 25.04 | 。 柬 京 (日 本 )》 Tokio 书 
21,55 一 22,00 | PP 了 HE 31.60 炒 内 药 里 史 ( 巴 西 ) Rio de Janeiro 

2.,55 一 22)00 | 了 有 卫 玉 D 28.00 莫斯科 (人 能) Moscow 

22)55 一 23,00 | NAA 33.82 亚 林 韦 ( 美 ) Arlington 带 








附 娃 ”多 奸 和 十 者 傈 在 我 国 较 易 接收 之 时 号 。 


一 只 可 用 喇 吸 的 一 机 。 泽 风 


信人 Am 人 八 八 八 作 天 人 AAA 


要 使 一 从 机 可 以 在 喇叭 中 再 到 这 卡 志 人 台 和 节目， 似乎 是 不 易 兴 到 的 事 ， 但 是 最 
近 有 一 位 英 园 的 天， ， 用 一 个 新 式 Hivae D B 240 号 中空 管 ， 粗 成 一 个 新 线路 ， 
配 就 一 架 收 香 机 ， 据 襄 效 果 很 好 ， 可 以 在 喇 听 中 耻 到 
多 故 电 各 的 播音 。 现 在 特 将 其 内 容 群 站 介绍 如 下 : 
”所 用 的 D B 240 号 惧 管 空 管 。 是 一 个 三 侣 管 ,其 
中 有 三 个 棚 攻 和 相 三 个 屏 极 ， 等 於 三 个 其 空 管 同 装 在 
一 灯泡 中 ， 但 同 合 一 灯 练 。 用 其 一 部 修 求 作 险 波 ， 余 

，、 者 作 低 遇 檀 出 放大 。 此 机 的 输 大 偿 需 四 五 个 份 安培 
ERERISTTTRIIRECIS RONRRRHDODRIDSSERIL CRDERNESSERSOGREESESRNDSTITCISEZOEESSROASRIEPELS TRUEENISEERELLUIESOKER 








第 三 其 无 扫 和 呈 二 
而 输出 可 有 一 百 份 天 特 的 交流 电力 。 


且 波 穆 圈 ， 在 不 用 壬 ， 可 有 开关 主 友 


回 授 电容 器 。 

芙 空 管 的 检 波 部 从 屏 极 多 路 中 ， 
有 高 遇 阻 流 圈 和 仙 压 器 ， 阻 止 高 明志 
流 的 诊 太 低 巡 节 中 。 此 种 释 压 器 , 作 马 类 放大 用 老 ， 故 需 电 阻 最 小 的 ,其 比率 大 疾 
怖 1 比 1 或 1.5 比 1. 购 压 器 的 灰 级 粮 捧 ， 接 至 B 类 放大 装 的 棚 极 ， 每 端 各 接 一 相克 
。 次 狼 称 捧 的 中 心 ， 接 至 甲 电 正极 。 过 就 是 此 糠 路 最 特别 七? 因 普 通 都 是 以 中 心 
” 狠 接 甲 电 负 硬 的 ， 惟 此 机 接 正 笋 向， 对 均 声 量 的 高 低 和 清 浙 ， 确 有 特别 的 好 契 。 
电流 丰 稍 多 费 ， 但 在 此 机 中 ， 却 可 得 偿 所 失 。 

号 类 放大 狗 中 的 征 棚 克 ， 用 一 个 0.01uf 电 容器 和 250(0 欧 姆 电阻 相 接 违 ， 使 
高 饰 杂 声 ， 得 以 注 去 ， 但 因 囚 则 电流 是 很 弱 的 ， 所 以 过 高 世 厅 声 电 流 必 也 更 向， 
故 二 万 五 千 欧 姆 的 电阻 ， 也 不 左 太 高 。 

装置 此 机 的 底板 ， 用 恩 寸 长 作 寸 寅 的 木板 。 装 配 板 用 九 寸 必 大 寸 高 ， 也 可 用 
木板 洽 成 胁 未 式 ， 著 有 爵 木 党 然 虹 好。 此 机 路 扰 多 少 雾 件 不 便装 在 木板 上 的 ， 
所 尽 金 属 杠 可 以 不 必 。 8 

可 驼 电 容器 的 转轴 和 情 能 相连 ， 转 胃 半 在 装配 板 上 。 其 他 差 比 电容 器 ， 和 十 
个 开关 ，( -个 作 磷 更 波长 ， 一 个 作 开 闭 电 路 ) 也 都 装 在 此 板 上 。 

粮 轿 ， 棚 鳞 电 容器 ， 棚 漏 ， 天 入 电容 器 ， 七 孔 贯 空 管 座 ， 高 尝 阻 流 器 ， 低 遇 
者 压 器 ， 及 输出 糠 问 的 电容 器 等 ， 都 装 在 木 底板 上 。 天 义 ， 地 入 ， 及 喇叭 ( 即 所 
声 器 ) 粮 细 ， 都 闭 在 股 木 板 休 上， 胶木 板 休 ， 打 在 底板 的 和 后面 ， 和 装配 板 相对 峰 


O 





第 = 电 。 如 轧 第 三 矢 





者 壬 要 注意 的 : 检 波 儿 的 屏 极 是 在 管 的 顶 上 ， 七 孔 芙 空 管 座 中 各 筷 的 分 配 如 


圭 : 要 地 
第 一 孔 B 类 放大 针 枸 极 。 
第 二 筷 B 类 放大 儿 棚 私 9 
第 三 孔 B 类 放大 狼 屏 标 。 
第 到 孔 条 极 正 缚 。 
第 五 孔 秋 极 贫乏 
第 六 和 孔 检 波 儿 棚 极 。 
第 避 孔 B 类 放大 儿 屏 概 '。 


此 机 的 粮 路 很 简单 ， 装置 时 ， 也 不 需 特别 的 低 验 或 技能 “ 芙 空 管 搬 入 前 。 最 
好 先 用 电 珠 武 其 条 标 绢 头 的 所 在 ， 试 时 可 将 电池 部 接 上 。 
”雪夫 低 过 磷 压 器 的 遗 择 ， 用 1.5 :1 者 ， 还是 用 1 : 1 者 ? 何者 最 好 ? 过问 题 闪 
作 切 党 的 解答 ， 因 有 时 前 者 较 好 ， 有 上 时 确 是 后 者 见 膀 ， 故 必需 在 装置 时， 逐一 坛 
验方 能 决定 。 

差 比 电 容器 的 回 受 作用 ， 时 或 相反 ， 即 此 电容 器 的 旋钮 向 反 甸 向 转 时 可 二 其 
回 受 力 者 ， 那 竟 但 须 将 电容 器 的 雨 外 线头 更 换 连 挡 ， 就 可 纠正 了 。 

闭路 中 所 以 不 用 棚 压 钱 是 使 电压 线 着 ， 大 禽 简 电 。 检 波 屏 极 的 用 一 百 伏 觅 
电压 ， 低 于 一 百 伏 以 下 者 ， 不 其 相宜 。B 类 放大 级 中 ， 需 用 120 伏 至 150 伏 。 甲 电 
用 二 伏 腕 。 甲 乙 雨 志 的 负 线 ， 纪 扎 相 接 。 

喇 啤 用 多 挖 式 的 ， 此 种 喇 羽 必需 用 B 类 磷 压 器 的 ， 在 此 小 收 香 机 中 ， 使 实验 
者 得 到 很 满意 的 收 匠 。 

























和 无线电 研 完 社 
2 

上 海南 京 路 大 陆 南 场 三 一 四 骂 
电话 轧 三 三 九 敌 


锅 业 要 目 | 


专 岗 各 种 长 短波 无 线 电报 电话 机 扩大 机 公 ， 
共 演 计 机 移动 发 电机 电动 发 电机 及 上 述 各 
种 楼 器 之 专 件 

计划 及 承 装 大 小 无 粽 电 吝 及 电影 院 有 声 电 
影楼 之 一 切 工 程 

猎 售 及 推销 欧美 名 厂 然 精 电 零件 胡 泡 原料 
及 各 式 下 流 交 流 归 音 机 等 

修理 各 种 无 粽 电报 电话 楼 直流 交流 收 理 机 
及 其 佑 一 切 扰 粽 电机 


友 峡 的 本寺 精 人 之 移 面 发 这 | 
是 术 电 力 坟 大 百 估 胸 有 十 二 估 
有 打 三 十 二 伏 打 及 一 百 十 伏 打 
三 种 机体 轻 便 管理 笠 易 最 和 
家 庭 电 答 影 让 院 电 诉 及 多 入 




















电 吝 充电 之 用 
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海 法 租界 西 要 
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有 志 研 究 无 龙 电 者 
不 可 不 看 


量 


和 
月 

亚 汕 无 俊 电 月 刊 
内 容 丰 富 ， 有 收 苦 机 机 造 方法 ， 

修理 检 呈 入 ， 及 优良 线路 介 秋 等 


实用 文字 。 
每 出 从 分 “全 年 一 元 ”预定 全 年 ”项 向 
杭州 迎 紫 路 三 号 亚洲 公司 接洽 


衬 十 河 鞭 孚 于 并 六 本 洲 





科学 的 中 国 
是 通俗 的 科学 杂 斌 
| 请 En， 
定价 入 车 十 杂 几 本 
堵 十 南京 葵 埠 四 号 


人 一 一 全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


新 琶 扰 线 电 定 月 刊 


供给 新 疆 实 用 文字 ”介绍 各 式 优良 线路 
每 月 二 期 一 日 十 夫 日 出 版 每 期 信 东 公 年 一 元 及 角 
个 年 九 角 五 牙 。。” 夯 索 楼 本 请 附 邮票 八 分 
新 声 扰 和 线 电 研究 守 


让 址 南京 南 捕 麻 十 七 号 


rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 





让 
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美国 必 上 妙 电台 之 500 岳 播 流 机 全 全 间 


人 ~ 全 个 个 作伪 作 改作 信人 一 





成 昔 放大 器 与 调幅 器 


钴 幅 贡 计 中 应 注意 的 半 题 ， 有 下 列表 点 : 第 一 ， 所 用 之 电力 至 少 须 比 任 何 成 
营 放 天 系 稚 出 之 电力 大 到 十 倍 以 上 。 甚 次， 假使 传 其 度 不 多 少 超过 现代 标准 ， 亚 
少 也 必须 合乎 现代 标准 。 最 后 ， 其 输出 电力 必须 巡 到 可 能 高 的 效率 。 首 便 是 限制 
铀 幅 设 放 所 必须 根据 的 主要 人 条 件 。 

对 此 问题 经 过 群 秋 考 感 后 ， 就 决定 下 列 之 屋 计 。 此 抽 共 从 五 家 ， 每 颖 都 联 成 
推 挽 式 。 洪 输入 狗 用 雨 伽 UV-211 式 医 空 管 。 过 儿 的 屏 极 电路 ， 用 电阻 电容 克 工 
Resistance capacity network 交 违 到 也 用 一 对 UV-211 芙 空 管 的 第 二 狗 之 胡 极 电 
路 。 第 二 狼 的 输出 ， 再 释 压 交 违 Transformer coupled 到 当 作 第 三 儿 用 的 两 个 
避 Y-349 芮 空 管 之 兢 压 电路。 同样 ， 第 三 狼 的 输出 ， 交 违 到 作成 第 四 狠 的 两 个 T 
Y-848 空 管 之 顽 极 电路 。 

第 五 狗 篇 铀 幅 角 ， 共 从 雨 和 组 ， 在 同一 时 间 内 只 天 一 址 。 第 四 狗 熏 第 五 狗 行 租 
间 之 诡 违 ， 划 用 雨 个 耸 睁 的 中 阶 释 压 器 。 过 种 帮 压 器 ， 每 个 钓 重 二 吓人 饼 。 至 认 第 
五 之 输出 ， 则 用 两 个 相同 的 黎 压 器 释 压 灾 违 到 罕 电 电 路 Load cireuit 上 。 表 
种 粮 出 释 压 器 ,都 浸 状 池内 ， 在 锥 30 到 10,000 中 的 任何 遇 率 ， 潜 所 定 容量 每 个 息 
180 千 伏 安民 .V.A， 其 重量 每 个 的 19 吓 ， 公 高 英尺， 外 痪 多 篇 风 圆 形 ， 长 径 
7 趴 ， 短 径 则 只 4 备 虹 。 强 力 放 大 器 屏 胡 电流 中 之 直流 部 分 远 过 调幅 授 阻 器 Mo- 
dulation reaetor 但 不 经过 磷 压 器 之 副 线 圈 。 肖 种 迎 阻 器 ， 在 60 安 培 时 ， 有 4 和 5 亨 
利之 自 感 量 。 赤 压 器 副 芒 图 上 ， 吊 联 着 一 个 50 兆 分 法 拉 特 ;一 万 玉手 伏 的 电容 器 

”以 阻止 直流 之 通 遇 。 通 阻 器 的 形状 ， 与 铀 幅 输出 碗 压 器 相似 ， 而 重量 划 只 有 12 
吓 ， 其 直流 耗 阻 标 低 ， 因 和 欲 减 少 其 热度 上 之 消失 也 。 


天 力 放大 的 输入 塌 700 氢 ， 倘 须 有 100% 之 颖 幅 时 ， 有 旭 铺 幅 器 的 电力 输出 ， 便 
DRrRrFYGRRrEPRROSaYRrgRRDpgrGTRREOIEEEEARTICIPTIHORICPCTE TREE 三 玫 1FTXLSRIIPTGESECOTESIETSPIEEPIEPR2SGO 宙 才 





第 二 五 页 天 女 多 第 二 答 
是 放大 器 输入 的 一 牢 ， 邹 350 答 。 然 100% 调 幅 器 之 电力 输入 乱 12.5 份 天 特 ， 故 强 
力 放大 乱 28;000;000 族 9 

每 个 调幅 器 其 空 管 的 屏 极 上 ， 都 串联 着 限制 电流 的 耗 阻 器 Resistor 。 其 阻 能 
之 大 小 ) 则 使 其 正好 能 限制 台 量 电流 到 1;000 安 倍 左右 。 故 其 中 每 十 二 共 之 一 秒 时 
所 耗 消 之 电力 壹 一 离 二 千 和 。 当 引力 放 大 器 屏 极 电 统 骂 然 减 少时 ， 铜 幅 过 阻 器 序 
受 有 高 压 之 危险 ， 故 有 串联 角 隙 也 orn gap 及 电阻 和 巡 阻 器 花 联 之 设备 ， 以 防 更 
此 稻 危 除 之 发 生 。 休 乱 此 箱 届 人 备 ， 则 兹 力 放大 器 励磁 停止 时 ， 和 从 60 到 80 千 伏 的 电 
压 便 要 通过 过 阻 器 了 。 价 曝 空 管内 部 发 生 罗 箱 Rlashes 则 开 乎 所 有 的 屏 极 电 压 ， 
都 可 以 在 一 盟 间 跨 入 棚 极 电路 。 故 欲 阻 其 对 於 醚 发 志 机 之 损害 ， 旭 棚 帮 发 电机 
Bias grnerator 必须 跨 联 上 电解 式 的 电 火 防止 器 Lightning arestar 。 过 些 防 止 
器 计划 好 了 在 短 时 间 内 能 带 1;000 安 培 的 电流 ， 蓄 能 保持 电压 不 许 其 增 至 雨 倍 
以 上 。 

前 三 儿 屏 极 电路 中 之 电力 ， 均 由 一 3,000 伏 觅 2.5 安 培 之 整流 器 所 供 答 ; 此 种 
整 流 器 由 六 个 TV-872 芙 空 管 所 联 成 。 

喇 力 放大 器 

奇 概 电 优 公司 所 设计 所 造成 的 高 届 率 放大 器 ， 是 由 三 个 相同 的 小 放大 器 合成 
的 ; 每 个 小 放大 器 大 狗 能 放出 176 往 主 波 电力 Carrier power 。 每 一 小 放大 器 部 
能 自 成 一 体 ， 都 有 其 自己 的 高 遇 率 及 电路 。 行 个 小 放大 器 之 四 个 UV-862 芙 安 管 
都 联 成 推 挽 式 。 如 时 窑 管 之 散热 ， 则 利用 冷水 ， 注 入 盘 成 从 状 的 称 皮 管 ， 使 其 准 
度 足 供 五 蔓 伏 股 电 历 之 放 邹 。 流 过 每 个 管子 的 水 ， 可 由 流 度 表 Blowimneter 注 出 
? 如 果 水 流 减 到 特定 数值 以 下 ， 则 表 上 志 制 的 开关 便 可 停 住 发 射 机 而 使 芙 空 管 之 
电流 断 纪 。 从 每 雨 个 芙 空 管 明 流出 来 的 水 的 温度 ; 有 奥 之 接近 而 放 在 耕 制 电路 中 
的 塞 唱 才 校 对 着 。 汉 样 ， 发 射 机 中 转生 每 个 芙 空 管 的 冷水 ， 都 可 自动 地 向 毯 的 校 
光 着 了 。 


每 个 UV "562 芙 空 管 赫 极 及 屏 极 密封 的 地 方 ， 都 有 冷 宏 气 供给 着 。 过 种 空气 
aa 





ER 
的 来 源 ， 也 有 电 制 器 人 校对 着 ; 假设 空气 减少 ， 过 种 电 制 器 可 保险 机 中 芙 空 管 的 安 
至 。 一 个 趴 空 管 阳极 及 炎 极 密封 的 地 五 ， 大 锡 每 耸 甸 须 供 葵 320 立方 明 的 空气 。 三 
个 小 放大 器 的 各 部 ， 每 牙 包 如 有 3);000 立 方 吸 的 空气 , 便 可 冷 得 很 好 了 。 再 用 电 肌 
以 助 空气 之 流通 ， 邹 气 则 四 放大 器 项 端 排出 之 。 
放大 器 趴 空 管 之 和 羽 和 电 流 ， 是 由 三 个 33 伏 股 电 奈 的 直流 发 电机 所 供 葵 。 在 此 
电压 下 ， 每 伐 贯 空 管 须 有 207 安培 的 电 汶 。 三 个 放大 器 及 十 个 负 幅 器 之 德 燃 糙 志 
流 ， 大 绝 是 4)150 妥 培 。 在 一 个 小 放大 器 囊 ， 若 换 一 化 站 空 管 ， 妈 换 后 电 沪 节制 
器 Current limiting resistor 必须 岂 联 到 和 给 电路 中 ， 以 使 芙 空 管 渐渐 地 烧 热 。 
棚 负 电压 Bias voltage 可 得 自 棚 区 发 电机 及 放大 器 棚 三 电路 中 之 自负 耗 阻 器 
Self biasing resistor 。 棚 区 发 电 柚 及 入 攻 发 电 杰 之 电压 ， 均 有 季 流 箱 调 节 之 ， 
站 有 管 机 员 统 制 台 上 的 表 测 量 之 。 至 帮 每 个 小 放大 器 整流 过 的 全 体 棚 极 电 该 ， 则 
由 放大 器 配 志 舵 上 的 表 量 之 。 
屏 极 电压 ， 是 经 过 绕 在 喜 璃 柱 上 的 屏 原 抗 流 器 Plate choke 才 供 给 到 里 空 管 
吉 去 的 。 其 电流 则 由 其 电路 中 之 特 洽 阻力 极 高 的 电流 表 量 出 。 由 於 管子 内 部 氛 朵 
的 组 烧 ， 起 葡 放 大 凌空 管 屏 极 电 路 中 的 巨 量 电流 ， 可 用 各 自 屏 极 上 的 耗 阻 乐 访 器 
限制 到 合理 的 范围 以内 ; 过 征 保 护 器 ， 有 通 当 的 储 的 容 量 : 吸收 整流 滤波 器 及 调 
幅 旬 了 咀 器 中 所 盘 的 与 在 整流 断路 器 开 前 标 短 时 间 内 整流 器 所 供给 的 电能 。 每 个 放 
大 芙 容 管 都 有 其 自己 的 屏 极 电 济 诊 荷 调 节 器 Plate currtnt overload relay 。 
三 个 小 放大 器 的 棚 极 居 磁 线路 Grid excitation circuit 均 互 相 弦 联 ， 苇 出 
的 效 逮 绞 圈 划 联 成 电路 。 此 500 扬 放 大 器 均衡 的 机 极 苇 路 ， 猎 过 棚 腺 尚 电 耗 阻 器 
Grid loading resistor 以 和合 ， 便 被 臂 成 三 股 等 长 的 和 线路， 此 线路 直通 到 放大 器 之 
棚 极 电极 线路 Gird tank circuits 。 道 样 每 个 小 放大 的 攀 极 线路 都 要 等 长 ， 使 棚 
- 极 恺 破 志 压 Grid excitation_ voltage 息 同 相 in phase;, 牙 化 简 放 大 器 配 谐 鼻尖 电 
的 手续 。 至 其 中 每 四 小 放大 器 的 棚 极 电 稻 芒 路 ， 则 永 入 校正 ， 使 振 小 时 发 生 相 同 
之 高 遇 波 。 
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温 种 正常 均衡 的 中 和 中路 中 ， 还 用 着 云母 息 称 的 固定 中 和 电容 器 。 在 广播 发 
射 机 中 ， 过 实 是 第 一 区 商业 化 地 应 用 中 和 电容 器 呢 。 每 小 放大 器 的 屏 极 电 要 电容 
器 ， 是 由 两 个 相同 的 空 氟 私 系 电容 器 构成 的 ， 以 其 中 间 的 中 心 点 联 到 地 线 。 运 种 
电容 器 在 广播 发 射 机 的 实用 中 是 顶 好 的 了 ， 因 其 许多 薄片 都 是 由 铝 觅 凌空 管 的 相 
极 构成 的 。 铝 民 芙 空 管 是 局 顶 的 ， 其 底座 鲁 在 铝 和 梭 形 架 上 。 更 渤 的 薄片 ， 便 里 
在 立 着 的 铝 属 简 上， 中 间 以 云母 丛 移 称 盯 。 从 实 哈 的 报告 ， 过 种 电容 器 在 电 故 
50,000 伏 膀 60 油 率 哮 , 才 发 生 办 箱 Plash-over 而 其 平常 工作 电压 , 则 篇 7,500 伏 觅 。 
高 遇 事 的 屏 慰 电 版 威 车 器 Plate tank indnetancs ， 是 由 秀成 螺旋 线圈 的 铀 
管 作成 的 (网 第 三 国 ) 。 放 大 器 屏 极 
电路 的 本 高 Tuning ， 可 在 配 电 各 
前 磷 更 线圈 牛 园 的 位 置 而 完成 之 。 
屏 舟 电 柜 咸 应 器 的 Q (= WE) ， 
了 狗 1200 有 奇 与 其 变 连 之 线圈 ,篇 
。 。 奥 其 相似 之 螺旋 形 攻 圈 ; 此 线圈 对 
於 屏 极 线 圈 之 位 置 ， 则 在 配 电 旋 前 
， 正好 雨 相册 配 。 部 志 防 很 器 怠 !- 
由 ectrostatle shield 是 曙 许 多 有 行 的 
| 和 训 |。 并 记 克 所 棚 成 ， 一 庙 陷 内 地 钱 ;其 
NA 功用 划 将 其 放大 屏 航线 圈 和 交 违 线 
图 中 间 ， 可 城 少 此 雨 禾 轩 中 间 之 肯 
第 :三 转 电 威 压 。 

多 次 注 波 器 了 armonre filter ， 在 此 裔 备 中 是 安放 在 地 下 室内 。 幅 是 由 个 简 
赴 的 下 形 断 而 区 油 准 波 器 作成 的 ， 而 以 三 个 小 放大 器 之 交 违 凌 圈 作 其 初 航 威 用 狼 

。 其 输 昌 电路 可 联 到 50 仍 或 500 峙 的 输出 电 路 线 ， 如 第 四 图 。 
倩 人 电力 到 天 线 上 去 的 同心 返 电 粹 路 Concentric tramnsmission ljne 是 780 
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吸 长 装 得 极 近 地 面 ， 以 减 其 多 次 放 
射 卫 armonie zadiation 之 有 效 高 度 ， 
如 第 五 图 。 且 在 接近 发 射 机 的 地 三 ， 
每 隔 一 短 急 ， 部 有 向 地 下 去 的 联 线 。 
其 公 线 之 波 阻 抗 Surge impedance 
起 100 欧 姆 ， 因 之 在 500 往 未 调幅 的 电 
力 时 ， 共 输电 线 上 的 电压 篇 7070 伏 觅 


电流 篇 70, 7 安培 。 此 地 所 谓 100 酌 。 


姆 之 波 阻 抗 ， 是 在 研究 过 种 同心 输 电 


闭 上 上 的 内 络 电压 了 ashover potential 由， 


及 量 过 天 线 耗 阻 之 后 才 决 定 的 。 由 於 


和 白光 Corona shield 防御 及 内 部 电线 ， 
































第 二 人 页 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































契 缘 之 需要 ， 实 际 上 合 
蕉 办 和 络 电 压 惊 电线 之 外 
内 直径 的 比 ， 常 比 理 论 
的 〔《 马 =2.718 ) 比 大 
些 。 此 征 同 心 柱 电 著 是 
用 锅 管 做 成 的 外 管 的 
10 直 径 时 ， 内 管 则 只 
1.875 时 。 此 输电 和 线 上 


之 接头 ， 每 喇 十 时 一 个 ， 小 留 有 余 隙 ,以 备 吉 时 澎 泼 。 
天 钱 交 过 设 介 
术 电 线 最 做 琅 到 一 个 阻力 条 昌 ， 


和 配 合 好 的 电路 中 去 ， 在 天 和 线 与 此 输电 和 线 





Ses 
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之 间 ， 有 一 感应 线圈 ,在 天 烤 蔓 地 粽 之 间 划 有 一 电容 器 。 此 种 电容 器 有 坟 租 同心 
简 ;外 人 简直 径 10 叶 ， 内 简直 径 则 有 其 三 落 在 之 一 大 小 。 汉 认 500 筷 之 输出 电 力 ， 
天 线 底 基 上 之 电压 ， 在 未 山 幅 时 ， 则 的 乱 14;000 伏 鹏 。 至 电容 器 之 容量 ， 则 在 90 
过 率 时 ， 须 至 80,000 伏 胶 ， 才 能 发 生 办 和 络 。 过 中 多 少 有 点 磷 化 ， 但 合 起 天 线 阻 力 
及 与 其 串联 之 感应 量 来 ， 炉 能 使 壤 电 线 接 到 100 欧姆 之 电路 中 就 是 了 。 

过 种 和 终结 设备 Terminating equipment 的 体积 ， 仅 有 普通 50 入 发 射 机 所 用 的 
一 企 大 小 ， 吉 却 是 值得 注意 的 了 。 下 相信， 过 是 在 美国 史 力 广播 发 射 楼 中 第 一 欢 
应 用 同心 输电 甘 Coneentric transmission line 牙 目 过 是 在 世界 上 最 大 最 长 的 输 
电线 。 





主要 整流 器 
主要 整流 器 供给 设备 中 所 有 水 冷 式 里 空 管 的 屏 概 电流 。 潜 整流 容量 甚大， 在 
必要 时 北 能 供给 50 筷 办 蝇 儿 之 屏 极 电 流 









































第 二 其 无 线 和 雷 第 三 G 页 


主要 整流 器 襄 有 天 个 及 .C ,和 A.-870 雪 除 极 ， 冬 汽 整 流 的 芙 空 管 Mercury> 
Vapor rectifier tubes 每 个 大 约 24 入 时 长 党 些 管子 最 高 的 反 转 电压 率 Inversa - 
valtage rating 篇 16;)000 伏 觅 ， 景 高 的 瞬息 阳 标 电流 篇 450 安 培 。 假 使 工作 过 率 
在 25 遇 以上， 其 平均 阳 标 电流 率 旭 乱 75 安 培 。 在 这 种 用 途上 ， 肖 些 管子 均 未 至 其 
最 高 额定 值 Maximum Rating 

过 种 整流 电路 ， 篇 三 相 全 波 式 。 他 们 是 用 三 个 日 相 屏 极 皮 压 器 ， 每 个 重 约 
7:000 磅 ， 其 正 线 图 接 违 认 雨 洱 开 天 Oil cireut breaker 成 工 或 A 式 电路 。 用 如 
种 设 证 ， 可 以 改 低 屏 极 电 历 至 7;000 伏 觅 ， 以 便 接 近 楼 器 而 检查 物 的 各 部 。 每 个 
屏 极 磷 压 器 之 正 线 图 上 祁 装 着 人 工 修 头 接 迹 开 因 ， 使 输出 电压 能 较 正 常数 值 增高 
或 茂 低 5% 至 10% 之 数值 。 过 种 整流 电路 ， 和 与 屋 常 的 三 相 全 波 联 法 稍 有 不 同 ， 在 
屏 极 释 压 器 的 副 线 圈 是 联 或 人 形 的 。 过 种 上 装置， 在 整流 器 与 电源 供给 线 间 有 一 粗 
和 人 形 的 灶 圈 篇 低压 核验 用 ， 在 整流 器 受 全 电压 时 ， 则 有 雨 个 联 成 人形 的 电路 ， 所 
凡 答 电 巡 率 中 的 三 次 谐 车 (Third 了 armonies ) 及 其 奇 倍 的 电流 ，0dd multi- 
ples 都 可 因 以 减 去 。 

过 种 整 杭 器 能 有 1,250 开 的 维和 续 柱 出 量 ， 但 在 百 分 铅 幅 继 动情 形 下 ;和 鱼 载 亦 随 
之 而 要 。 至 于 直流 电 负 载 数值 ， 旭 四 于 高 层 调 幅 钥 之 B 部 作用 ， 在 未 铜 幅 时 坊 70 
用 培 在 100% 调 己 时 ， 则 答 110 安 培 。 

对 锥 过 御 荷 志 ， 顶 要 紧 的 是 使 整流 器 电压 不 要 有 很 大 的 杰 化 。 从 实 喉 所 得 ， 
过 三 个 屏 极 胡 压 器 在 电力 因数 Power faetor 90% 的 时 候 , 因 和 负 截 的 杰 更 ,其 交流 
电压 的 升降 值 乱 正 常 电压 之 0.88% ， 其 整流 器 及 山 幅 器 负载 半 之 各 电路 耗 阻 都 保 
持 得 极 低 。 而 整流 器 各 交流 电路 中 之 旬 阻 Reactance ， 也 保持 到 极 低 的 数值 。 

因 息 整流 器 给 电 Power sopply 及 其 自身 中 没有 调节 高 电流 的 阻力 Iape- 
dance 故 若 芙 空 管 有 回 距 Arc back 或 其 输出 电路 过 量 荷 电 蛙 二 划 敏 庆 的 电路 保 
访 器 必须 装置 上 。 过 种 保护 器 是 特 驳 的 高 速度 柱状 式 池 蝴 关 ,从 试验 中 表明 了 过 
种 油 开 关 和 从 跳 焉 线圈 Trip coil 受到 感 应 起 2， 到 接头 的 地 方 眠 居 止 2 下 均 的 需 2， 


2 遇 (以 60 遇 起 算 )。 至 讼 从 过 量 荷 电 的 开始 起 ， 到 电流 在 2,300 居 觅 的 给 电线 
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被 截止 的 至 隆 长 ， 则 绝 雨 倍 讼 此 数 ; 因 和 需 感 应 线圈 动作 的 蛙 间 及 电力 接头 跳 志 的 
时 间 也 必须 包括 在 内 。 
上 述 整 流 器 的 本 质 ， 不 是 用 在 成 音 遇 率 下 供给 电能 的 ， 因 色 滤 波 器 中 之 电容 
器 寺 有 此 功用 。 此 仆 波 器 中 之 电容 器 组 ， 乱 171 兆 牙 法 拉 特 Microfarad 15;000 
伏 觅 直流 电流 ; 此 篇 141 个 奉行 的 1,5 兆 分 法 拉 特 ， 伯 拉 诺 页 Byranol 式 的 小 电 
， 容器 巧 联 而 成 ( 见 锁 七 图 ) 。 直 流 电 
流 彼 一 和 组 33 个 相同 的 电容 器 从 铜 幅 
历 器 的 副 线 图 上 阻 虹 。 过 征 电 容器 所 
估 地 位 不 大 , 因 乱 每 个 只 估 4 赤 X13 委 
XI17 圭 立刻 英 寸 的 体积 。 整流 核 出 
滤波 器 是 -个 去 训 利 的 旬 阻 器 作成 的 
2 直流 谷 志 电流 中 的 涟 游 及 ipple 酬 
低 ,至於 从 各 电源 中 来 的 高 过 过 率 主 
涛 中 的 涟 游 ， 则 党 100 % 调 幅 时 乱 86 
个 Decibels 。 渡 波 器 ( 包含 铜 幅 过 
阻 器 及 其 他 基 力 放大 器 屏 极 给 电线 路 
) 的 讲 振 遇 率 ， 欧 在 26 过 左右 ， 肖 要 





























































































































































































































































































































第 三 = 克 == 酝 售 这 在 成 昔 箔 围 以 外 的 遇 率 了 。 所 以 
普通 都 用 一 个 高 遇 率 湾 波 器 联 在 成 昔 核 大 电路 内 ， 以 防 其 过 牵 与 钢 幅 器 电源 之 过 
牵 同 裤 减低 。 


屏 极 释 压 器 之 线圈 上 三 人 条 2;300 伏 腕 3 相 60 遇 率 之 每 路 电流 进 线 上 都 囊 陪 着 

一 个 调动 耗 阻 器 Starting resistor 。 过 征 耗 阻 器 是 用 以 吸收 开 央 了 时 的 过 量 电流 的 
; 在 电路 中 泾 过 一 秒 血 以 和 后 ， 和 便 被 一 个 柱状 式 的 油 天 罢 撤 开 了 。 

台 流 器 用 一 个 险 如 间 接 加 式 〈Indirectly heated type-of Cathode) 的 及 

.人 A-870 芙 空 管 。 其 烧 热 器 了 eater 在 5 伏 腕 时 需要 65 发 培 的 电流 ; 在 用 屏 古 电 

earalaapYMDHIDE LI :HReDhCSSGHUIEG 天 SC 各 300RLOEEL- 计 作 (CARETIE EETAZUHSTauvame RN 
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压 以 前 ， 物 则 必须 先 烧 三 十 分 和 ， 以 求 通 当 之 队 极 放射 Cathod emission 及 有 
汽 Mereury vapor 之 正确 工作 温度 。 整流 器 统制 电路 中 已 钵 让 好 了 每 天 早晨 在 巴 
定 的 时 间 内 有 自动 的 时 间 开 关 燃 上 除 极 热 烧 器 。 倘 已 有 330 分 钙 的 输 热 而 别 部 构 
件 仍 不 开始 工作 ， 则 吴 使 惊 热 电压 芹 时 断 筷 。 也 可 以 先 放 好 开关 ， 不 全 其 自动 同 
用 电压 ; 使 每 星期 原意 表 天 不 用 便 估 天 不 用 。 日 常 开 动 哇 ， 都 用 一 直流 电 劲 乾 作 
用 的 延 时 蕉 电器 Time delay relay 使 除 压 先 有 30 秒 钾 的 输 熟 ， 再 许 其 使 用 屏 枉 
电压 。 

吏 流 器 穆 极 电压 分 雨 步 接 用 ， 以 避 铝 初步 过 量 电流 通过 。 因 短信 播 进 机 的 电 
压 光 由 一 个 电压 山 好 的 电源 供给 ， 所 以 使 用 整流 器 穆 极 ， 便 是 电压 多 少 差点 ， 也 
不 致 有 很 大 的 危险 。 但 因 工作 在 过 低 电压 时 ， 会 损 壤 许多 管子 ， 所 以 屋 计 中 又 有 
尔 压 预告 及 欠 压 保 访 的 训 置 。 普 通用 的 是 一 租 磁 感 式 的 欠 压 匆 电 器 Inducetion ty- 
pe UnderVoltage relay) 因 其 工作 特质 中 有 一 种 反 时 间 的 特性 故 也 : 但 同时 亦 须 
避 对 输入 电压 之 片 哇 高低 ， 而 发 生 能 告 。 通 常 如 翰 条 变压器 主 弱 圈 电 压 由 正常 电 
压低 5% 时 ， 则 才 有 警告 发 出 ， 此 哇 如 管 机 考 在 并 秒 镰 内 还 不 能 轴 制 好 入 极 的 电 
奋 ， 划 屏 术 电 寿 攻 由 保 玉器 自 动 地 挪 遇 了 。 在 工作 里 间 内 ?保险 的 整流 管子 ， 起 
得 温 热 次， 以 备 蔡 换 将 要 烧 壤 的 管子 。 

围 往 整流 器 凌空 管 的 底 基 ， 有 许多 小 孔 ， 以 便 打 预先 热 好 的 空气 。 空 气 的 温 
度 ， 须 遇 匀 着 ， 以 使 芙 空 管 永 在 近 其 设计 的 温度 中 工作 。 一 个 整流 空气 温度 表 常 
装 在 整流 器 配 电 盘 的 前 面 。 此 配 电 角 上 又 装着 各 种 的 表 ， 以 量 吾 流 器 给 出 电压 ， 
至 整流 器 荷 电 电 流 ， 验 条 磷 压 器 主线 图 电压 及 从 条 工作 有 时 间 等 。 

普通 整流 器 的 输入 电 门 与 播 迁 机 其 他 有 危险 电压 部 修 的 电 门 都 联 着 ， 故 如 有 
一 电站 打开 ， 则 立 须 苦 开 整流 器 屏 极 的 电 故 。 傈 管 机 者 须 进 门 时 ， 则 必须 先 轴 
起 一 安 至 棱 Safety bar 方 能 走 进 此 整流 器 的 屋子 ， 浊 棱 的 果 起 ， 会 机 械 地 作用 一 
个 并 并 ， 使 可 截断 屏 极 磷 压 器 副 找 圈 上 的 交流 电路 ， 而 使 屏 极 电路 接 于 地 和 线 。 

过 算是 首次 确实 地 应 用 了 R C A-870 的 更 流 管子 。 过 种 管子 通常 之 额定 最 惕 
1,250 伍 ， 其 电流 之 输出 额定 量 , 比 以 前 届 计 之 12;000 伏 觅 之 屏 极 高 礁 燥 流 器 已 
高 出 多 妇 。 汉 - 待 食 三 二 
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日 本 广播 无 稼 电 事 业 简 述 人 色 
( 节 录 东京 通信 ) 
放 兴 协会 
日 本 无 三 电 广播 事权 ， 近 年 来 颇 有 和 进展 。 在 一 九 二 五 年 ， 日 本 全 国 和 只 有 东京 
:了 大 也 ， 及 名 古 屋 三 个 电 训 ， 北 且 都 是 私营 性 质 的 。 一 九 二 六 年 ， 鹏 信和 省 探 用 英 
国 广播 事业 管理 法 ; 成 吉日 本 放 进 协会 Broadeastiug Corporation of Japan， 
管理 至 国 各 电 吝 ， 凸 述 三 个 私营 电 训 ， 同 时 也 在 协会 登记 ， 移 耻 管 辖 。 协 会 在 名 
闵 上 标榜 着 『 社团 法 入 了， 而 宣 际 上 大 部 从 资本 是 属 认 政府 的 ， 和 与 南 并 仁 道 株式 
会 社 日 本 字 船 会 衬 等 组 织 一 榜 。 他 的 纺 机 并 届 在 东京 ， 实 际 吕 务 篇 齐 承 静 得 省 意 
组 ， 管理 公国 各 电 训 ， 和 从事 研究 无 绞 电 各 种 事业 ， 所 以 他 的 权利 很 有 限 的 ， 而 
狼 费 却 很 充足 的 。 


广 播 电 人 帮 
帮 迁 护 会 以 照 日 本 地 势 ， 将 本 国 划 从 七 区 ， 每 区 设 一 个 十 板 大 电 右 及 亲 曙 小 
电力 电 训 ， 闪 二 十 五 个 。 此 首 多 电台 ， 均 负 有 转播 消息 与 灾 换 节目 的 战 务 ， 上 吴 有 


联 格 精神 的 训 鳞 。 至 电 训 的 从 伤 呼号 等 等 ,已 见 本 刊 上 一 期 。 

过 二 十 五 个 电 各 中 ,东京 ， 大 匠 ， 名 古 履 三 个 ， 乱 广播 界 的 老 前 哈 ， 均 用 二 
个 不 同 的 波长， 同时 播 选 二 租 不 同 的 节目 。 其 他 各 电台 如 JOBG,JODG,JOXK 
等 ， 也 在 重要 的 城市 中 。 机械 斑 面 ， 除 三 个 老 前 尼 外 ， 都 是 日 本 自己 狠 造 的 。 搬 
车 介 房 屋 ， 因 多 不 合 近代 电 训 的 需要 ,已 有 不 少 在 超 工 建造 或 从 事 足 末 中 。 

朝 角 和 各 淤 的 广播 事业 ， 因 政治 ， 猎 洲 ， 地 理 各 方面 之 不 同 ， 不 直 郝 坡 日 本 
帮 渤 协会 。 朝 鱼 的 广播 电 吝 ， 是 受 朝鲜 放 渤 协 会 管理 的 ， 汉 城中 央 放 渤 局 JODK 
， 电力 也 十 也 ,也 用 二 种 波长 同时 播 远 ,一 赵 三 三 三 公 尺 二 用 日 本 阁 播 迁 ?-- 乱 四 
九 二 公 尺 ， 用 朝鲜 语 播 迁 。 台 淤 的 广播 电 训 ， 是 受 淤 放 迁 软 会 管理 的 。 右 湾 现 
有 二 个 电台 ， 一 坊 JFAK ， 在 训 北 州 ， 波 攻 四 四 八 公 尺 ;已 力 十 丁 ， 一 仿 JFBK 
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; 在 剖 南 市 ， 波 长 四 一 七 公 尺 ， 电力 一 入 。 朝 储 放 选 协会 与 在 尖 放 迁 协 会 均 丰 
接受 当地 继 督 府 的 管理 及 扶 巧 。 
了 肉 
日 本 无 纹 电 骨 米 的 数目 ， 在 世界 上 是 居 第 五 位 (网 本 刊 第 一 答 溃 二 期 ) ” 一 九 
三 太 年 二 日 本 公国 下 来 箭 三 四 三 OOO 人 ， 一 九 三 三 年 7 增 至 一 ”9 五 六 O 
GO 大， 一 九 三 四 年 ， 增 至 一 五 七 一 OOGO 人 入 。 但 以 此 数字 ， 与 日 本 全 国人 
蝇 数 二 彼 ， 狗 起 二 五 比 一 /DO OO ,还 算 不 得 普 逼 。 牙 粹 每 月 赂 付 七 十 五 钱 的 收 千 
发 所 以 协会 万 面 ， 每 月 收音 费 的 收入 不 少 ， 在 政府 要 求 之 下 提出 一 部 分 来 二 
用 从 预防 肺 闪 病 与 其 他 各 年 有 丛 社 会 的 设施 。 
欣 二 二 和 恬 
理 本 莫 溢 ， 大 都 用 小 型 的 Midget Type 收 才 机 ， 外 表 与 美国 货 相 似 ”但 机 
内 的 趴 空 管 ， 不 如 美国 货 的 多 。 因 息 日 本 国土 不 大 。 广 潘 事业 有 体例 地 联络 着 ， 
故 赣 不 需要 长 距 见 的 收 兰 机 。 普通 收 吞 机 内 芙 空 管 的 数目 ; 锡 欠 二 个 到 四 个 ， 大 
都 是 227，112A，247，247B，224，225。112B 政 流 管 ， 在 日 本 也 很 普 逼 " 让 寺 
器 以 磁 力 式 坊 最 普 台 , 鞭 次 篇 电动 式 的 。 同 时 ,旅行 式 的 收 告 机 ,也 已 还 潮 探 用 2” 
矿石 机 和 丰 洗 收 埋 机 , 踏 然 仍 茹 可 以 找 到 ,但 和 都 市 中 大 都 用 交流 式 了 。 收 埋 杰 的 和 
造 与 县 彭 ， 仍 在 私营 商人 手 庄 ， 不 过 有 盐 征 出 品 ， 被 协会 当局 承 钢 粥 奖 己 的。 连 
眼 的 人 ， 残 广 的 人 ,以及 公 厅 机关 如 学 核 等 ， 均 可 请 求 允 稚 收音 费 。 慈 善 性 质 的 
医院 ， 窗 苦 者 的 寄宿 所 ， 各 地 的 公园 等 ， 协 会 均 叙 置 义 务 收 得 机 。 邹 阐 的 城市 中 
: 鬼 有 了 人 日 本 帮 才 协 会 相 喜 所 业 ， 可 召 费 委 刘 他 们 修理 收音 机 。 
上 时间 和 匈 目 
播 理 上 时间 ， 每 日 从 上 午 坟 时 至 下 午 十 时 。 凶 目 内 容 ， 包 括 政府 公报 ,天 所 萌 
告 ? 数 育 ， 娱乐 ， 儿 重 节 目 等 。 哇 间 和 和 节目 ， 都 由 协会 聘 戎 各 专家 粗 织 放 渤 审 
会 制定 的 近 二 年 来 ， 协会 便 征求 过 末 立 区 到 的 意见 ， 报 稀 也 时 常 登载 阔 讨 论 当 
日 的 节目， 所 以 日 本 最 近 的 广播 节目 ， 已 有 很 显著 的 进步 
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早操 的 节目 ， 无 形 中 胡 成 了 公国 的 健康 运动 ， 一 几 三 三 年 人 月， 潜行 第 二 勾 
夏季 无 息 电 伍 操 ， 有 三 五 ， 八 DO ，OOO 以 上 的 人 ， 套 加 移 二 十 天 。 

息 使 各 地 了 溢 ， 均 能 完 至 了 解 报告 员 的 言 吓 ， 协 会 有 标准 化 全 国 证言 的 填 动 
， 计 状 公国 放言 文化 上 ， 将 有 很 大 的 页 献 。 

灰 万 面 ， 上 至 贵族 化 的 『 能 剧 」， 下 至 平民 化 的 『 浪花 节 了 ， 以 及 古今 介 
网 ， 新华 民 议 ， 均 有 播 迁 。 较 大 的 电 训 ， 还 有 管弦 乐 队 的 粗 袜 ， 平常 正午 的 音乐 
节目 ， 都 是 管弦 乐 除 播 选 ， 晚上 八 九 时 左右 大 概 是 少女 歌舞 剧 ， 篇 最 受 听 来 鸡 迎 
的 娱乐 节目 ， 

节育 方面 ， 包 括 『 成 做 至 天 座 了】，『 寻 女 敌 育 评 座 」，『 外 国语 请 座 J 等 
; 不 下 十 余 镍 。 尤 其 值得 注意 的 ， 是 『 非常 时 计 座 」， 以 往 的 东北 事 胡 ， 日 本 退 
出 国联 等 演 讨 ， 现 在 是 第 二 灵 世 界 大 战 ， 投 资 众 满 等 演 训 ， 钨 时 钨 地 钨 非 在 替 晶 
本 国民 打 强 必 人 名 

其 他 如 春秋 二 季 在 东京 冲 万 将 技 场 果 行 的 大 学 联盟 棒球 赛 ， 夏 季 由 朝日 新 闻 
入 主持 的 公国 中 学 联盟 棒球 赛 等 ， 均 由 东京 JOAK 放 迁 ， 乱 最 受 下 汉 坎 迎 的 逐 
动 节目。 

温 有 广播 电 右 指导 防空 演习 ， 自 动车 放 迁 ， 踪 局 班 放 从 ， 国 际 交 换 放 迁 等 ， 
也 都 是 有 奇 趣 的 节目 。 

现在 日 本 广播 事业 : 在 收 土 方面， 有 『 一 家 一 机 了 的 口号 发 表 ; 技术 方面 ， 
有 十 往 增 至 一 百 得 或 一 百 五 十 护 的 锋 画 ; 超短波 方面 ， 有 一 坟 及 个 检定 业余 家 ， 
考 门 研究 超短波 播 理 ; 电视 方面 ， 旱 稻田 大 学 理工 学 部 电机 科 与 沙滩 高 罕 工 碍 学 
核 雨 机 并 ， 均 受 协 会 低 济 上 的 授 助 ， 研究 粘 果 时 大 山本 忠 奥 博士 的 受 像 用 鳗 车 
) 演 小 高 工 的 移动 用 受 像 机 ， 进 像 用 电器 走 查 机 等 ， 均 已 有 相当 的 贡献 。 

过 是 日 本 广播 事业 的 大 概 情形 。 自 二 十 一 年 务 ， 我 国 中 央 广播 电 训 成 立 线 ， 
彼 邦 入 士 ， 大 禽 震 艇 ， 时 发 寻 忌 之 论调 ， 同 时 部 筹 入 所 充 东京 大 阪 二 电 训 之 电力 
至 150 入 ， 九 一 作 事 过 以 向， 又 於 供 棚 和 之 长 者 由 建 同样 大 电力 广播 电台 ; 均 已 
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完成 大 全 ， 不 久 将 需 姓 播 理 。 此 外 若 短波 播 香 台 之 屋 置 ， 更 着 着 和 进行， 不 泪 搬 力 
。 反 向 我 国 ， 自 中 天 广播 电 训 成 立 后 ， 生起 者 除 一 二 小 电力 之 电台 外 ， 波 然 扰 
并 ， 至 短波 播音 台 ， 更 其 给 区 。 我 如 幅员 广 关 ， 十 数 倍 基 日本， 而 全 国 广播 电 训 
之 纺 志 力 ， 猩 不 到 100 往 ， 且 偏 於 束 南 一 偶 ， 苟 不 急 起 直 沁 ， 力 图 核 展 ， 行 见 最 
近 之 将 来 ; 反 遇 宣 传 ,日 喀 隔 共同 胞 耳 鼓 ,其 危险 有 不 堪 设 想 者 , 厌 国 人 共 起 辆 之 。 


_ 队 安 培 才 整 流 器 午 多 列 法 
直流 份 安培 圾 : 或 电压 发 ， 若 要 用 在 收 香 机 上 测量 其 输出: 或 其 他 用 途 考 ， 


必须 将 所 欲 测 之 电流 加 以 整流 ， 方 能 合用 ， 丝 将 此 种 整流 器 的 简易 列 法 ， 述 之 如 
下 ， 忆 供 试验 家 之 探 用 。 








若 用 硫化 铀 、 人 欠 、 有 玉 镁 、 三 种 薄片 相 县 置 ， 旭 电流 仅 
能 向 丛 ， 至 克 化 铀 至 镁 之 一 个 无 向 流 过 ， 不 易 反 流 ， 故 此 
可 作乱 一 个 次 流 电 间 加， 普通 用 此 种 电 闻 以 使 交流 电 整 流 
成 坦 流 者 ， 大 都 接 成 袜 式 ， 和 如 第 一 图 。 但 入 试验 者 便利 计 
”共有 一 杯 简 之 法 : 可 作成 此 社 ” 除 储 上 述 三 种 金属 片 各 


第 -一 凋 四 片 外 ， 再 储 绝 三 公 人 牙医 一 公 人 宽 之 钢 片 四 休 ， 作 篇 第 一 
图 中 之 四 眉 接 预 。 先 用 厚 钢 皮 潜 成 槽 床 ， 如 第 二 图 〈 二 ) ， 以 备 金属 版 之 插入 ， 
其 尺寸 如 图 示 ， 可 随 坪 者 之 便 : 团 加 娩 更 。 在 此 物 之 二 端 饶 一 小 孔 : 且 锟 一 螺丝 
帽 ， 侣 螺 条 钉 可 以 旋 入 ， 轧 压 紧 所 身 各 金属 片 ” 然后 已 裁 备 之 金属 片 依 下 列 姑 序 
自 长 床 端 向 螺 条 一 面 插 入 ， 








镁 、 态 \ 欠 、 钢 、 镁 :三 、 | 

谷 、 钢 、 锥 、 硫 、 镁 、 人 多、 | 到 
欠 、 硫 、 鱼 、 铀 、 插 入 企 属 要 

片 前 ， 床 底 先 铺 一 导 厚 佐 ，， 瑟 钢 - 

以 入 隔 电 ?而 螺钉 帆 奥 网 皮 名 多 国生 

床 间 划 不 必 隔 电 ， 且 需 有 良 

好 之 接触 ， 以 完成 桥 形 称 路 这 三 二 二 二 过 梳 


， 攻 者 若 注意 察 视 ， 当 郎 知道 第 一 图 臭 第 二 图 (一 > 时 相同 也 。 
第 二 图 (三 ) 示 许 用 哇 之 接 法 ， 对 图 自 易 明 晓 ， 丝 不 玖 述 。 
广 : 碱 指 硫化 铀 “= 
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石英 在 无 旨 电 界 之 重要 性 林 音 


一 一 全 一 一 一 


珊 现 代 科 学 的 进步 ， 和 与 精神 相应 的 ， 未 必 曾 人 背 然 。 我 们 心境 似乎 常常 篇 新 
鲜 的 事物 所 震 ， 但 感受 得 很 快 ， 好 像 那 是 事实 。 故 中 然 有 许多 向 人 的 虚 安 的 发 现 
” 其 姑 切 不 可 轻信 ; 如 果 不 问 其 究 费 而 接受 ， 却 是 危险 的 。 

”好 像 首 多 甬 固 的 妍 人 下 疑 认 先知 者 而 向 一 个 晶 球 凝视 ， 以 乱 决 疑 之 营 试 ， 如 
此 或 视 需 无 结果 的 事 ;然而 欧洲 而 外 以 至 整个 无 线 电 攻 界 的 芒 太 混 注 ， 由 此 而 开 
期 却 双 篇 重 要 之 事 了 。 

如 果 任 何 波长 重 排 之 计划 成 功 ” 就 能 有 很 准确 的 广播 遇 率 了 。 淮 确 的 波长 才 
全 通用 若 二 年 ， 但 称 无 电 寿 工程师 能 保 共 其 电台 遇 素 可 维持 在 -- 千 或 二 千 过 波 以 
下。 因 电 路 过 率 旗 输电 容量 及 自 感 量 所 严密 确定 ， 且 珊 诈 绪 圈 和 电容 器 又 能 很 准 
礁 ， 而 莫 空 答 《 和 与 电路 相 联 ) 之 同等 容量 及 其 他 功能 则 时 叶 磷 更 。 

如 以 某 种 方法 切 逢 石英 晶体 ， 放 在 电容 器 雨 片 之 间 ， 当 某 种 钨 线 电 遇 率 加 认 
那 电容 器 之 时 ， 确 可 昂 其 振动 ， 而 且 
振动 得 那样 引 烈 ， 老 加 於 电 容器 之 高 
过 李 电 流 有 充足 之 电力 ， 那 末 ， 晶 体 
将 要 裂 成 小 片 而 诸 匀 了 ;如果 和 电容 
器 平行 放 喷 ， 当 其 共 感 之 降 ， 就 会 使 








石 | 
电容 器 成 入 短 路 Short ceireuits 。 2 


晶体 共 感 时 之 装 确 遇 率 ， 凡 是 同样 的 品 体 ， 在 同 温度 之 下 ， 继 是 相同 的 ， 兹 
且 和 被 该 晶体 之 从 何 学 的 量 (Geometrie dimensions) 扬 决定。 因此， 我 们 能 琢 麻 晶 
体 ,使 其 至 某 种 过 率 ， 大 概 晶 体 意 小 ， 旭 遇 牵 总 高 。 

此 种 现象 之 应 用 ， 印 说 明 洪 自身 有 如 波 且 表 。 例 如 有 一 所 广播 台 ， 其 遇 率 


贡生 
篇 百 亡 (300 公 尺 ) ， 我 们 能 磨 出 过 种 
遇 率 的 晶体 ， 攻 在 波长 表 电路 中 间 的 
适当 地 位 ， 以 确定 电台 和 与 尝 率 的 峻 开 
或 符合 。 我 们 不 能 运 易 晶体 的 过 率 ， 
所 以 波长 表 仅 仅 相 应 那 特 定 的 过 率 ， 
但 我 们 能 有 多 数 波长 不 同 的 晶体 ， 以 

之 保持 达 动 的 波长 之 校准 与 确定 。 
第 二 步 朗 设计 振 强 电路 ， 读 电路 
EEC 乔 台 的 石英 所 控制 ， 值 和 石英 的 肖 
au 下 相 应 之 时 灿 会 振 温 。 有 洗 多 方法 可 
第 二 园 以 照样 去 做 。 例 如 在 一 小 块 石英 晶体 


一 


不 能 以 其 至 力 压 制 交 力 之 广播 电流 时 ， 起 首 服 密 的 用 蕊 保持 那 最 低 力 电流 之 遇 率 
， 以 熏 将 道 丢 控制 的 过 这 傅 到 一 个 较 宽 的 大 
电路 去 ， 就 把 原 用 之 电力 境 高 了 。 认 是 一 再 
放大 ， 忆 过 对 蕉 播 运 机 有 了 足 统 的 志 旋 篇目 


D 





用 石英 控制 的 播 泛 机 


惟 千 累 万 的 扰 钱 电 播 适 机 现在 是 由 石英 
控制 了 ; 其 稚 确 亦 甚 需要 ， 故 放置 [ 控制 的 
石英 了 室内 的 温度 ， 由 一 个 慑 温 器 刁 密 保持 
其 通 合 。 宝 内 电 热 器 具 傈 由 一 个 温度 表 所 制 
裁 ， 一 优 温 度 升 至 需要 之 度数 ， 所 有 加 熟 电 
路 之 电流 立即 中 断 。 当 温度 降 至 需要 之 度数 控制 振 温 之 品 苯 装 在 趴 入 玻 刻 


泡 中 好 像 一 个 贯 空 管 
以 下 时， 加 热 器 重 开 ,如 此 保持 温度 之 诅 常 | 








机 
战 
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， 就 是 保持 过 牵 之 局 常 。 

石英 控制 ， 目 下 芝 非 保持 广播 台 淮 获 遇 率 唯一 之 方法 。 英 国电 证 室 原 用 电力 
共和 持 昔 义 之 太 法 。 导 琢 法 是 碎 下 列 之 事实 得 尖 础 的 : 保持 温度 之 屋 常 ， 则 音义 之 
振 喜 《党 在 可 下 而 较 低 的 过 牵 时 始 有 振动 ) 篇 不 释 之 司 数 。 

假定 昔 义 的 通达 篇 1000 过 波 ~- 一 自然 ,对 共 控制 任何 钨 术 电 播 运 机 ， 是 过 
低 了 ， 如 用 以 控制 百 遍 尝 波 之 电 吉 ， 则 必须 1,000 倍 此 遇 率 。 

此 种 方法 之 -- ， 傈 合生 父 猴 制 富有 多 次 过 率 之 电路 ， 再 使 此 多 次 波 之 电路 控 
制 另 一 电路 ， 而 有 更 多 的 多 次 过 波 ， 照 榜 移 车 做 下 去 ， 坪 加 至 已 有 必需 之 过 率 入 
站 

用 石英 和 昔 义 十 法 ” 现 已 有 保持 播 迭 台 淮 确 之 可 能 ; 所 定 过 率 上 下 各 五 十 休 
过 波 之 过 动 不 至 发 现 。 

石英 晶体 配 计 的 敏 铝 ， 诚 足 敬 民 ， 少 许 之 过 波 般 动 ， 序 可 使 其 失去 共 感 。 

从 前 厦 经 就 验 ， 以 禽 石英 品 体 配 谐 甚 敏 ， 以 其 有 贞 幅 宽广 之 遇 率 范围 ， 故 收 
束 时 铀 和 节 极 篇 钝 弱 。 


电 衣 之 播 估 


电话 遇 波 带 能 使 收 项 者 满意 ， 亚 少 需 10,000 明 波 ( 截 波 率 上 下 各 乱 5;000 
) 蔓 篇 包括 必需 之 汰 带 Sideband 也 )。 因 遇 率 丙 少 之 磷 副 ， 邹 使 石英 晶体 公 失 
共 感 ， 故 云 广播 电话 能 通过 此 极 尖 铝 之 间隙 算 需 笑谈 曝 了 。 
稚 验 可 知 石英 品 体 由 旁 带 过 率 带 求 了 很 大 沽 落 之 时 " 者 种 减 落 是 有 定律 的 
“ 所 以 当 铜 幅 遇 它 在 一 千 时 ， 沽 至 某 种 程度 ， 在 二 千 则 沽 至 其 雨 倍 ， 四 千 减 下 其 
四 倍 ， 斤 类推。 
依 着 反 定 律 而 设 言 一 只 放大 器 ， 能 准确 补 价 过 种 减 落 ，” 而 或 篇 上 等 包 话 音 
汪 


石英 晶体 记 被 固定 於 其 过 率 ， 在 收 香 栈 中 ， 我 们 能 随 已 意 收 莫 任 何 电 训 之 袖 
EECEEESEEEEETESIDIERRSRGREJIERERSE2E FT- 二 证 册 TEA 开 -全 ITITTETEDTEEERNTSGEESIDEE TcCTITIEYEECTEE 本 
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广 遇 率 带 ， 故 初 意 石英 收 井 机 :只 可 收 贡 一 个 电 侣 ,但 我 们 利用 超 等 外 差 式 的 方 


法 ， 工 山 节 比较 其 他 所 蕊 知 的 方法 更 去 敏 了 。 此 种 收 香 机 之 发 迷 ， 实 际 上 必 和 经 过 
困 交 ， 但 不 久 可 以 通行 呀 。 > 
科学 家 的 信人 

收 埋 弓 用 石英 晶 硒 之 问题 ， 在 各 三 面 引起 许多 论 毕 。 例 如 有 人 以 需 石 英 晶体 
有 古人 敏 名 之 岗 节 ， 只 有 极 窗 的 过 率 带 焰 能 通过 ， 肖 是 事 富 。 圆 满 的 传 话 需要 实 广 
之 明 率 带 ， 也 是 都 同意 的 ， 所 以 科学 家 说 : 通过 石英 晶体 ， 则 收 到 图 满 的 香 色 起 
不 可 能 。 但 有 人 全 网 造 了 过 样 一 副 收 香 机 ， 故 那些 人 的 理论 必定 有 些 不 对 。 

商检 了 四 年 之 久 ， 才 和 从 实 冲 训 有 辽 波 带 学 理 ， 贸 和 坟 通 过 石英 晶体 不 能 收 到 


良好 之 音色 ; 实际 上 已 找到 调解 礁 用 石英 收 香 橡 之 劳 波 带 理论 一 一 至 少 对 认 起 初 
完 公 司 疑 的 人 们 答 予 满意 ! 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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巴黎 讯 : 在 法 比 雨 国 物 理学 者 会 议 中 ， 全 讨论 及 播送 机 之 疲劳 冉 题 ， 
事 颇 新 疆 。 鞭 厌 电 破 波 绚 度 之 测量 ， 以 决定 播 介 杰 之 效率 者 ， 往往 发 现 新 

之 效率 ， 狼 数 月 合 ， 置 有 小 减 。 此 种 现象 ， 初 以 篇 是 芙 空 管用 售 而 沽 
其 放射 ， 或 播 欠 杰 本 身 有 所 磷 动 ， 但 在 播 迭 芝 测 量 时 ， 划 见 发 射电 力 ; 仍 
未 稍 构 ， 而 收受 上 则 不 复 如 前 之 美 并 允 。 追 究 其 故 ， 乃 得 一 新 学 悦 以 假定 
其 四 明之 地 质 能 受 电 波 影 响 而 爸 球 。 换 言 之 ， 有 允 有 力 之 电磁 波 时 -， 对 从 
其 卷 近 之 泥土 能 受 影 叶 ， 及 增加 其 地 阻 。 因 观察 海洋 电大 时 ， 扰 此 疲劳 
现象 ， 而 仅 陆 地 有 之 ， 故 有 此 项 学 说 之 成 立 也 。 





第 四 一 页 抱 和 覆 备 第 二 和 


电 传 形 像 之 史料 及 其 展 雍 。 凰 


发 明 家 ， 创 造 家 等 新 成 一 件 事 物 之 前 ， 必 须 耗 费 很 多 思想 ,时间 ， 方法 ， 坪 
验 及 失败 ， 雪 绝 挫折 ， 然 后 始 得 成 功 ; 因 彼 等 婚 扰 前 事 以 备 参 歼 ， 故 其 前 进 ， 睦 
泛 满 作 ， 沙 洗 不 知 所 自 ， 和 欲求 其 理 之 路 ， 碰 壁 之 机 会 自 多 ， 成 功 乃 较 困难 也 。 珊 
著 有 前 者 可 师 ， 则 仅 需 极 短 时 间 ， 考 其 饶 往 ,以 痔 未 来， 可 取 前 人 之 郊 验 坑 低 只 
， 以 期 温 故 知 新 ; 或 就 前 味 ， 发 揭 光 大 ; 或 改 粒 易 租 ， 另 关 新 途 ; 晤 不 事 牢 功 倍 
? 是 故 考 史 间 典 之 事 ， 中 非 吾 人 攻 实 用 科学 者 所 应 求 ， 而 对 蕉 创造 邮 给 之 多 过 腰 
更 ， 亦 未 可 忽 入 也 。 让 

考查 科学 发 明 爵 史 ， 你 有 一 重要 利 丛 ， 即 在 短 时 间 中 ,不 昔 熏 古人 对 了 晤 ， 彼 
等 所 遇 之 困 闪 生 要 点 ， 可 以 悉 在 眼前 。 香 人 若 再 从 中 辩 其 得 失 ， 察 其 利害 ， 取 其 
长 ， 来 其 短 ， 灰 以 另 关 更 需 完 美 之 新 途径 ， 新 方法 ， 而 造成 新 事业 ， 实 属 事 中 功 
倍 。 所 衣 『 电 伟 形 像 」， 印 利用 扰 皇 电 以 传播 形 像 ， 篇 近世 之 新 发 明 ， 在 欧美 已 
极 普 逼 ， 而 在 吾 国 ， 则 侍 少 开间 ， 但 序 欧美 所 已 知 者 而 论 ， 亦 镍 未 得 称 需 十 从 完 
成 ， 集 须 改进 者 其 多， 如 何以 过 此 目的 ， 要 在 各 人 之 研究 而 已 。 欲 顾 后 者 必需 瞻 
前 ， 则 研究 电 停 形 像 者 ， 多 欧美 已 往 之 过 味 ， 殖 亦 不 可 不 知 兢 。 花 特 咯 坊 搜集 ， 
稍 加 评述 ， 以 篱 介 引 ， 麻 有 志 於 斯 考 ， 有 所 寡 考 也 。 


最 科 之 畦 


电 传 形 像 之 发 明成 功 者 颇 溢 ， 自 疮 一 一 俱 坊 表明 ， 苑 当 以 重要 而 确 著 动 禄 者 
7 去 乱 言 之 。 用 电力 以 传 选 圈 羽 或 文字 者 ， 当 自 一 千 八 百 四 十 二 年 始 ， 即 在 民国 
纪元 前 百 十 年 也 。 是 时 所 传 者 ， 不 过 炬 糊 之 记号 。 是 即 具 英 民 (Bain) 所 发 明 。 
具 英 氏 器 件 ， 如 第 一 图， 粗 成 文字 式 的 电 上 报 。 利 用 此 器 拍 发 之 信号 ， 实 篇 一 金属 
之 印字 模 ， 如 钙 字 然 ， 此 模 打 至 一 结构 斜 ， 而 以 电池 也 相 过 ， 电 池 的 彼 杯 奥 地 面 
相 接 通 。 另 有 五 个 金属 刷 ， 以 狭 强 冤 休 秽 或 ， 各 与 一 根 前 入 相 接 。 此 五 根 沂 乱 ， 


ER 
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邹 传 轮 至 收受 碟 ， 又 各 与 





和 0 

于 XE0A 疾 一 一 二 一: 基尼 69A | 一 个 例 局 刷 相 接 = 收缴 十 

吉 不 之 刷子 ,车 光 忆 同 楼 之 
RE 速度 动作 ， 则 在 发 报 卡 ， 


因 刷 子 拱 过 金属 字 横 之 凸 磺 ， 取 也 电池 中 之 电流 可 由 之 而 违 刷子 ， 再 泾 传 慷 穆 而 
至 收受 不 之 电 刷 。 今 以 特种 化 学 药品 一 一 史上 沟 电流 生 ， 有 是 色 作用 者 ， 多 可 用 
之 。 一 -之 题字 带 ， 傅 在 金属 板 面 ， 而 置 在 收报 惑 之 五 个 刷子 下 ， 人 金属 板 与 地 相 
违 ， 旭 发 报 哉 所 传 至 刷子 之 电流 ， 可 稳 此 至 地 中 ， 完 成 电池 之 电路 循 诅 。 显 字 带 
上 之 比 品 ， 因 电流 作用 而 是 达 色 彩 。 如 是 ， 则 党 发 报 由 之 刷子 与 字模 之 凸 苞 相 钥 
时 ， 序 有 电流 博 至 收报 吉之 刷子 ， 而 题字 带 上 可 旺 色 彩 ; 刷子 在 池 借 之 凹 臣 时 则 
一 无 所 有 。 是 故 收发 雨 不 之 五 刷 ， 底 同 作 相同 之 动作 ， 则 显 字 带 上 所 显 之 字 可 奥 
字模 完 人 至 相仿 。 此 法 需 电 传 文字 之 蔓 舌 ， 在 字形 入 厅 之 我 国 ， 尤 最 通 宜 ; 惟 以 十 
地 之 刷子 必需 有 同步 之 行动 ， 是 乃 困 讼 之 事 耳 。 不 然 ， 旭 失 凌 立 见 。 传 输 潮 入 
需 有 五 根 之 多 ， 亦 颇 不 绝 济 。 
和 白 克 威 鲜 民 Bakewell 认 一 千 八 百 四 十 七 年 萎 具 氏 之 工作 而 自 造成 一 相仿 
之 器 具 。 彼 在 电报 穆 之 两 端 ， 届 雨 个 金属 价 ， 如 第 二 图 之 A 及 A, ， 亦 使 其 同 迷 转 
动 。 在 拍 发 长 之 金属 涂 ， 
即 A 筷 上 用 隔 电 物 如 深 ， 
服 等 物 描 成 欲 发 之 文字 或 
次 各 图 尺 。 及 针尖 N, 到 轻 压 在 
简 面 ， 而 徐徐 使 向 左 或 右 
第 -三 二 = 李 行动 ， 则 信 简 转动 时 ， 针 
类 序 在 简 上 划 成 很 密 之 螺 禾 ， 满 被 光明。 人 针尖 车 与 圆 画 之 隔 电 胸 相 触 ， 则 如 图 中 
所 示 ， 电 池 和 与 地 氟 之 接触 ， 即 被 此 隔 电 胸 所 间断 ， 是 故 传 玛 收报 处 之 电流 浙 知情 
形 ， 完 至 须 以 A 徐 上 之 图画 入 依 归 。 今 收报 处 以 针尖 Na 接受 此 断 入 之 电流 ， 而 








ol 
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信 科 上 氛 乌 化 学 药品 纸 2 则 A 与 A, 同 速 请 动 时 ， N: 熏 N: 亦 同 速 移动 ， 即 可 使 蓝 
品 竹 上 有 显明 的 色彩 牙 别 ， 乃 得 与 所 发 相似 之 形 德 庆 儿 上 奖 。 

此 法 较 具 氏 法 见 荐 之 不 ， 在 於 可 自 五 根 傅 坊 电 义 ， 给 沽 剩 一 根 ; 而 机 件 亦 似 
稍 简 = 惟 必 须 有 同 速 动作 之 频 ， 烙 不 可 灵 。 此 项 内 并 需 作 电 伟 形 像 者 所 不 可 或 如 
2: 是 以 恋 此 问题 之 解决 者 颇 不 乏 人 研究 ” 待 合 当 论 及 之 。 

追 至 一 于 作 百 大 十 五 年 > 罗 威 Yavin 及 佛 震 保 Fribourg 三 氏 作成 一 印字 
带 如 第 三 图 ”可 以 印 任何 池 及 而 至 一 千 式 
oooo_ “oos 百 七 十 三 年 ， 安 迪生 了 Edison 加 以 改良 ， 乃 成 

如 第 三 图 之 止 部 = 因此， 要 拍 发 字母 电报 者 ， 
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篱 事 更 季 。 此 后 一 年 ， 有 阅 
轧 股 Mimault 考 ， 双 发 明 化 
学 柴 品 收受 纸 ， 而 用 四 十 九 - 
人 对 介 四 十 九 根 壮 钱 各 与 电池 
相 接 ， 其 传 文字 ， 有 如 提花 
机 之 在 网 布 机 上 和 线 花 枚 然 。 
如 第 四 圆 所 示 ， 候 拍 发 <T? 
字母 之 情形 。 

可 见 自 只 氏 发 明志 伟 文 字 生 ， 一 唱 百 和 ， 傅 形 之 草 途 以 开始 3 而 此 后 光明 之 
路 ， 普 将 由 此 发 赴 焉 。 





三 电池 发 明 以 后 
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当 一 千 作 百 七 二 三 年 史密斯 拱 Willoughby Smith 发 现 三 原 质 对 大 光 之 圳 
敏感 到 后 ， 济 亦 志 傅 形 像 学 ， 乃 大 篇 奥 奢 ， 而 进行 之 方向 亦 天 篱 改 厅 ， 以 前 之 毒 
竺 接 偶 作用 者 ;现在 可 作成 电眼 以 感光 之 对 弱 奖 。 董 硒 篱 硫 族 之 元 素 , 坊 二 千 及 百 
填 七 年 瑞典 化 学 家 Bergelius 所 发 现 。 史 拱 蕊 此 物 作 壮志 性 试验 ， 发 现 其 平时 之 
电阻 甚 高 ， 加 雪 时 盛世 ， 但 车 有 光 革 照 上 时 > 旭 可 沽 少 百 从 之 十 五 至 三 十 之 志 阻 
， 其 弄 所 实 沽 之 电阻 数量 ， 须 视 所 照 上 之 光 吾 而 机。 由 是 牢 元 素 上 所 感 得 之 光 强 
有 不 同时 ， 即 可 伙 成 电 的 统 对 杰 化 人 奖 。 因 此 可 以 此 物 作成 电眼 ， 以 电视 公 图 各 点 
之 光度 ， 使 金 需 相称 之 电流 强 弱 交 ， 是 漓 膀 利 克 氏 M,Senileeq 之 成 功 s 氏 在 一 于 
作 百 七 十 七 年 作成 所 谓 “ 电 这 钥 Telectrosecope s 先 将 欲 傅 发 之 图 形 或 胸 件 ， 使 
照 印 至 一 照相 之 毛 玻璃 上 ， 而 用 三 点 沿 此 玻 珊 来 复 移行 ， 则 因 古 点 上 所 感 得 之 光 
强 -， 财 时 随地 ， 均 在 更 磷 ， 故 其 电阻 ， 亦 随 之 而 本， 其 所 违 之 志 路 中 之 电流 》 乃 
依 形 像 之 光度 和 而 藏 基 ， 以 此 释 化 之 电流 ， 传 至 收受 盛 ， 序 能 显现 出 原 物 之 除 阳 面 
兢 o 

此 项 发 明 ， 汉 基 电 傅 形 像 之 功用 花 天 ; 电话 发 明 家 盘 泵 氏 Grahan Bell 亦 有 
相仿 之 发 明 ,; 一 时 颇 引 起 科学 家 之 注意 准 有 使 电话 可 以 击 形 沦 传 ; 而 臻 有声 有 
色 ， 千里 晤 对 之 理想 ， 似 可 立成 事实 之 势 。 民居 利用 古 元 素 风 成 范 电 池 之 首创 
者 。 

胡 页 氏 用 两 块 金属 板 ; 一 板 土 人 条 喜 多 个 甸 枯 ?工人 他 一 板 上 有 相对 的 小 孔 ， 孔 
较 钉 稍 大 。 雨 金属 板 相合 时 ， 使 什 头 咀 播 在 孔 中 ， 但 不 相 接 触 ， 且 相隔 志 5 休 
与 孔 之 颖 中 ， 以 入 化 之 三 浇 入 填 满 ， 再 施 鄞 粳 。 黎 未 径 蒜 爆 之 古 ， 光 认 感光 性 阔 
不 十 从 去 敏 ， 必 须 放 在 业 上 ， 使 热 至 一 百 民 十 度 和 后， 再 待 五 牙 钙 左右 ， 则 硒 序 徐 
徐 膏 需 灰 色 之 物 ; 待 其 磷 蒜 后 ， 取出 使 其 潮 渐 痊 却 ， 则 其 感光 性 可 标题 著 6 三 翁 
如 此 娄 过 后 ， 夺 堆 威 光 性 ， 果 已 增 绚 ?3 相 世 能 让 本 林 放大 开放 水 有 机 近亲 而 区 
须 密 藏 在 孩 璃 器 中 ， 不 使 漏 罗 及 受潮 

傈 有 具 特 威 氏 Shelford Bidwell 作 一 种 硒 电 池 ， 用 工 毛 玻璃 片 ， 以 二 热 玻 
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璃 棒 在 其 面 涂 一 层 原 薄 之 纯 硒 。 再 取 四 根 潮 和 线 ， 白 金 或 镍 - 相 冰 和 线 上 ， 使 全 个 竟 
三 面积 ， 均 被 章 线 包 着 。 粒 好 熏 ， 相 天 的 拆 下 二 线 ， 使 所 余 之 两 潮 线 ， 各 相隔 肉 
一 线 之 寅 。 此 两 线 之 中 间 连 络 ， 惟 此 极 薄 之 三 层 而 已 ， 今 若 以 此 三 层 再 如 前 法 如 
娄 ， 划 雨 纺 问 之 壮志 力 ， 将 受 光线 引 了 弱 之 影 兆 ， 乃 成 感光 之 硒 电 池 。 最 新 式 之 柄 
电池 ， 即 由 此 肌 胎 而 嵌 ， 惟 不 用 玻璃 作 鞠 疼 ”而 代 以 服 石 ， 或 磁 等 物 ”上 涂 硒 之 
结晶 耳 。 此 种 服 石 篇 契 不 受 混 之 胸 ， 故 需 作 硒 电 池 者 所 视 篇 赵 物 也 “。 

在 一 千 八 百 八 十 年 亚 顿 Ayrtom 普 菜 Perry 及 克 页 Kerr 三 人 ， 相 炎 发 表 用 
多 根 靖 线 相 接连 ， 使 三 电池 及 每 漠 线 各 传 形 物 之 一 点 ， 至 收受 处 时 ， 则 题 示 一 小 
点 之 光 . 7 或 明 或 隔 ” 悉 依 被 传 之 点 之 反光 引 弱 。 如 此 ， 在 收受 处 乃 得 多 点 ”明史 
差错 ， 有 如 马赛 克 磁 瑟 ， 和 粉 然 行列 ， 乃 成 图 形 莹 仁 原 赣 相 似 。 此 作用 之 解释 ， 可 
以 印刷 物 上 之 铜版 图 之 分 析 明 之 。 吾 人 在 厅 亦 ， 报 章 等 物 上 所 常见 之 铜版 图 ， 粗 
完 之 ， 果 极 美 故 说 目 ， 而 形 物 醒 显 ， 不 逼 芙 ; 但 车 普 察 ， 则 其 间 完 全 篇 密 排 之 
针 格 点 所 集成 ， 今 若 置 之 是 微 境 下 ， 加 忆 放 大 ， 则 其 各 点 之 粗 亿 ， 灯 总 其 郎 篇 吡 
美 栈 圆 画 之 放大 分 析 奖 。 故 圆 形 果 可 分 点 检 出 ; 其 集 稍 害 ， 则 人 目 不 壳 也 ” 亚 顿 
等 三 氏 ， 序 以 此 点 着 手 ， 以 每 章 米 使 传 此 种 微 点 之 一 ， 芒 期 积 点 成 图 也 。 

愉 题 光 之 作用 颇 趣 ， 特 分 述 之 : 亚 顿 及 普 菜 二 民主 张 使 收 爱 器 每 潮 缕 之 电流 
管理 一 磁 人 针 ， 此 磁 任 之 移动 ， 苞 于 一 个 光 道 ， 故 有 明 陪 之 不 同 。 

克 泵 拱 器具 中 ， 在 发 适 处 仍 用 同样 原理 ， 收受 处 则 不 用 磁 侍 ， 而 使 传 来 之 电 
流通 亚 一 电磁 ， 以 还 一 银 光 头 ， 此 银 光 之 作用 如 钥 ， 有 光 荆 射 上 ， 孔 使 反照 ， 
今 有 电流 ， 使 折光 面 作 借 铬 不 等 之 转动 ， 乃 得 各 种 光 强 之 磷 更 。 

寺 述 二 法 ， 认 收发 璀 丰 必须 有 同步 动作 之 网关 ， 得 以 打破 ， 是 其 最 大 优点 。 
但 在 另 一 方面 ， 收费 十 项 间 ， 增 加 极 多 之 遭 线 ， 旦 潮 线 仿 多 ， 则 了 图 之 分 点 合 密 ， 
而 形 则 更 可 明晰 ， 故 发 储 仍 颇 不 易 ， 是 其 最 大 缺 黑 。 因 洪 发 备 过 繁 ， 故 上 尘 三 找 
， 亦 仅 有 计划 式 之 建议 ， 而 此 无 正式 试验 报告 "其 他 学 者 ， 探 用 多 粮 法 以 传 形 像 
潜 ， 如 Middqleton，Carey，Hick 等 氏 ， 跌 然 各 有 发 明 ”但 炉 限 基地 域 可 试 耳 。 





一 

由 此 英之 ， 电 传 形 像 ， 决 不 能 如 传 声 叶 之 和 单 。 训 局 一 贯 之 波动 ， 奥 时 俱 进 
; 而 形 从 因数 咯 之 反光 笨 ， 扰 时 间 之 天 傈 〔 指 静物 车 ) ,而 有 地 位 之 分 配 。 故 在 
以 电 傅 击 蛙 ， 一 睹 已 足 ( 地 对 或 同 路 线 不 讨 ) ， 而 欲 传 展 ， 则 此 无 高 数 之 光 点 ， 
若 使 相 集 而 一 一 检 出 ， 伟 至 这 方 合 ， 示 需 佑 革 通 宣 ， 方 可 存 其 本 来 面目 。 是 故 在 
傅 友 浪 时 ， 仅 需 化 疡 信 志 ， 而 和合 随 自然 的 时间 分 伤 传 发 。 在 传 形 时 ， 则 风化 光 往 
电 册 停 迁 外 ， 更 需 一 立地 位 的 伤 置 工作 ， 求 此 工作 之 解决 ， 乃 有 二 法 ， 序 : 逐 点 
分 别 先后 传 出 合 ， 而 至 收受 不 再 行 配 集 ， 划 同 步 之 动作 ， 必 不 可 少 ; 车 逐 点 同时 
倩 远 ， 则 发 渤 奥 收受 雨 不 问 ， 需 有 极 多 过 导线 ， 而且 多 多 丛 善 。 今 以 传 喜 比 办 水 
, 而 倩 形 比 输 愧 上 顺 禽 恰当 。 输 水 可 用 水 管 相 楼 适 ， 则 互 量 之 水 ,可 由 水 藉 以 
放出 ， 因 其 乱 形 幅 之 限制 也 。 屋 有 一 大 机 器 ， 今 欲 搬 束 至 过 方 ， 是 轩 若 拆散 而 汉 
往 ， 则 到 慷 可 习 便 利 ， 但 抵 巡 和 合 ， 必 须 按 步 重 行 睹 置 ; 若 整个 运往 ， 则 此 笨重 之 
谭 然 大 物 ， 汉 术 给 毛 ， 但 装 拆 之 手 炉 可 省 。 得 平 此 者 ， 即 失 平 彼 ， 今 志 传 形 像 之 
困 琶 焦点 ， 亦 在 认 斯 。 然 用 多 米 ， 究 非 这 距 传 选 所 宜 。 


扰 线 电 传 形 像 





利用 拓 简 电 以 休 形 像 者 ;党 以 康 氏 Korn 之 成 功 坟 首创 。 康 过 德国 至 授 ， 认 
一 千 九 百 雳 七 年 发 明 扰 线 电 傅 形 方法 。 其 重要 线路 之 椿 造 ， 如 第 五 间 。 


天 起 


取 然 





下 图 
在 发 渤 巧 之 振 疆 线路 ， 傈 用 普 泵 逐 Ponlson 之 电 驶 式 ， 或 称 火花 式 者 ， 因 杜 
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笨 勤 De Forest 拱 中 全 在 上 年 发 明 三 极其 空 管 而 其 用 途 你 未 十 东 普及 故 也 。 玻 璃 
人 入 中 ， 内 藏 一 三 棱 镭 ; 玻 现 从 如 撩 方 向 施 时 时， 此 缓 不 随 之 旋 情 ,其 作用 完 公 
在 传 迷 光源 之 光 z 使 时 万 十 度 至 一 硒 电 地。 下 璃 向 上 糊 贴 一 照相 软片 ， 伸 光源 远 
过 此 片 而 至 三 棱镜 之 光 弦 ， 届 软片 上 之 明 嘲 相 强 弱 。 今 玻璃 答 之 转轴 下 有 头 才 昌 
将 “可 使 简 徐 徐 上 下 升降 ， 故 玻璃 简 畏 动 时 ,光绪 可 以 双 照 软片 公 体 ， 硒 电池 上 
得 修 别 感到 全 圆 各 点 之 区 能 ， 因 此 所 生 之 电流 磷 化 ， 附 在 振 漫 波 中 以 成 贡 波 作用 
;而 随 以 发 射 至 收受 碟 ， 此 篇 发 迁 才 之 工作 情形 也 。 

在 收受 不 其 收受 电波 法 ”与 普通 无 线 电 收 香 机 相同 ， 以 热电 俭 波 器 使 高 浊 
波 渡 去 后 > 所 父 考 朗 乱 发 适 处 三 电池 中 所 要 化 之 电流 妖 。 使 此 电流 轻 过 光 道 关 四 
7 即 可 以 电 之 纺 弱 变化 ， 复 达 需 光 之 纺 弱 交 。 光 首开 门 之 机 构 ， 虎 入 奥妙 ， 有 儿 
六 振动 器 者 ， 郎 在 两 怠 性 杰 极 之 中 间 ， 珊 一 根 提 导线 ， 而 有 电流 传 上 时 ， 可 因 碳 
电 之 相 光 作 用 ， 而 使 有 极 敏 速 之 融 作 。 此 并 线 标 币 ， 常 用 名 或 锦 独 成 ， 其 得 炉 在 
0.02mm 以 下 ， 关 常 有 0.002 至 0:003mm 粗 之 贸 银 者 两 磁极 相当 穿 ， 有 二 竹 和 孔 
， 光 禾 可 忆 穿 射 ， 但 在 平时 组 赫 之 地 位 ， 适 可 撑 着 此 光 道 。 今 检 波 后 之 电流 通过 
此 线 ， 则 乒 因 之 振动 ， 而 光 可 漏 双 至 玻璃 测 交 ， 其 光 之 强 弱 ， 需 视 和 区 中 之 电流 
起 该 归 " 玻璃 徐 上 ， 粮 以 感光 片 ， 而 其 轴 之 下 部 -， 亦 如 发 渤 契 然 ， 有 螺 煌 司 其 玫 
降 ， 故 光 加 可 以 先后 光 照 至 成 光 片 ， 片 上 乃 是 更 清晰 之 图 形 ， 且 与 发 送 卡 玻 玉 科 
上 所 撼 者 ， 其 形 星 俏 。 

这 后 其 空 管 发 明 ， 利 用 此 法 之 效 丛 颇 佳 ， 人 一 虞 感 行 大 电话 缠 传 形 上 ， 此 吡 
后 渐 。 

一 于 九 百 堆 作 年 有 克 稍 避 ,和 nubsen 者 仙 二 种 多 粮 电 傅 形 器 ， 可 以 传 至 驻 这 
的 距 肉 。 当 时 所 探 用 之 秦 路 及 器 具 ; 作 蕊 一 图 如 下 。 其 玻 浴 机 有 二 昭 相 机 ， 而 在 
位 关 全 底 片 之 间 ， 有 一 条 昼 》 使 照相 落成 多 数 平行 。 此 种 所 用 之 底片 ， 次 有 蛙 
殊 的 厚 胁 ， 使 险 噶 面 赣 可 项 潜 ， 而 透明 之 阳 面 部 区》 北 燥 尽 还 。 是 故 在 此 初 摄 就 
之 底片 上 ， 滥 伤 钱 居 等 物 ， 其 底片 面 上 可 猎 附 乌 居 之 省 浇 ， 悉 依 其 感光 之 交 允 。 
ER 
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亿 其 有 入 
第 去 加 
再 用 一 有 强 性 之 针 一 一 中 出 ， 则 在 有 饶 屠 虑 可 以 者 电 ， 在 乱 钱 说 藉 旭 乱 过 ， 而 在 
铁 必 尖 莱 不 同 之 各 处， 其 所 得 电流 之 殊 弱 ， 亦 随 之 而 机。 如 图 甲 ， 傈 以 上 法 所 得 
之 电流 ; 藉 火 花 振 误 而 用 角 线 电波 以 往 播 改 ， 是 售 改 播 划 之 工作 = 所 播 改 之 包 法 
星空 中 太太 之 传 过 而 至 收受 不 之 天 约 钱 ， 用 术 波 器 检 出 低 遇 志波。 党 里 所 用 之 从 
小 器 ， 不 如 今日 之 良好 ,篇 一 悦 钙 居 之 下 璃 答 ,所 得 礁 希 拉 Coherer 者 。 闪 波 所 
得 之 电流 ， 使 带动 一 电磁 ， 而 以 针 明 在 一 黑 烟 玻璃 上 括 册 与 播发 不 所 傅 下 者 名 同 
之 图 形 。 乌 此 玻 英 片 置 感光 竹 上 感光 上 时， 分 可 晒 出 明 断 之 图 形 参 。 
:此 法 所 得 千 果 其 粗 而 又 不便 ， 故 若 用 以 作 急 钱 电 传 形 像 ， 希望 殊 少 。 至 = 
于 九 百 十 六 年 有 轧 于 氏 Marcus 本 Martin 考 加 以 改良 ， 在 收受 不 用 Nernst 燃 
以 显示 明 咯 各 点 ， 而 用 感光 片 ， 可 以 直接 播 出 这 帮 所 传 来 之 照相 。 故 其 器 名 日 
“下 昭 器 ?Telephograph o 
堵 格 氏 Baker 蛙 ,时 空 管 之 用 泛 已 极 长 汗 ， 微 弱电 波 ， 亦 极 易 放大 ， 检 小 亦 
有 美空 管 可 作 征 忠实 之 工作 ， 乃 香 发 明 筑 狂 镜 式 传 形 法 。 法 在 铜 片上 涂 一 局 训 邹 
朋 ， 胶 中 笨重 铬 栈 全 及 照 相 印 上 时 ， 咸 光 部 分 不 易 洗 去 ， 而 未 成 光 者 可 用 清水 
放 妾 。 如 是 旋 得 一 腰 膜 之 印象 ， 附 庆 钢 片 之 面 颁 。 将 此 网 片 挫 在 二 测 上 ， 而 旋 情 
-于 ， 其 面 秆 一 针尖 ， 则 尖端 在 爵 胰 上 时 不 能 通电 ， 而 不 在 胁 噶 上 时 即 有 电波 酒 过 
， 此 电流 之 断 钙 ， 同 振 强 器 之 进 止 ， 故 成 断 逢 之 志波。 在 收受 嘉 ， 收 得 此 征 电 波 
后， 加 以 放大 ， 亦 用 同 楼 机构， 使 在 一 化 学 斐 品 之 温 狱 上 中 更 原 图， 如 第 七 网。 
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一 九 二 四 年 未》 英国 马 可 尼 钨 级 电 公 司 奥 美国 R G A 肥 司 相合 作 ， 作 滤 洋 伟 
形 试验 ， 在 偷 顿 与 组 欧 间 传 远 里 笔 文 件 ， 顺 往 清 晰 。 旨 贯 得 一 九 二 九 年 居留 阿 根 
廷 莫 需 李 玉 堂 等 致 驻 德 公使 之 无 芒 电 信 ， 如 第 八 园 ,以 见 其 清晰 之 一 般 。 此 种 狂 
诚 电信 之 傅 受 法 ， 大 部 质 康 氏 法 相仿 ， 惟 时 已 有 光电 管 利用 ， 故 有 如 此 之 成 续 = 





第 九 图 
如 第 九 贺 中 人 A 坑 一 转 简 ， 亦 饭 玻 璃 刚 成 ， 其 上 搓 以 照相 软片 。 简 中 有 次 C 禽 


强烈 之 光源 ，D 及 也 需 收 光 之 玻璃 ; 其 光 轻 过 软片 而 射 至 光电 池 下 了 时， 弦 度 时 相 
多 更 ， 因 此 泛 成 强 弱 不 同 之 电流 ， 得 夭 扰 电 以 乱 播 发 妇 。 一 行 视 
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钴 称 电 小 常 乱 趾 此 


(5) 狂 叫 声 避 驶 法 
回 授 式 收 香 机 有 二 种 常 遇 的 狂 叫 击 : 第 一 种 叫 声 名 Fringe 了 ow1l , 往往 发 生 
於 收 香 杰 将 生 振 恤 之 时 ;例如 将 回 授 和 绪 图 逐渐 移 近 ， 酒 生 力 加 纺 ， 至 将 生 振 温 时 
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第 五 图 人 A 
” 忽 有 吓 声 发 现 。 如 除 之 法 ， 可 欠 磷 压 器 之 次 毅 闪 联 一 阻力 ， 吓 声 立 可 停止 ; 此 阻 
_ 力 数值 不 可 太 小 ， 否 则 播 香 剖 浪 将 因 之 减低 ;普通 用 0.1Meg( 邹 十 遍 欧 姆 ) 已 可 。 

第 三 种 吓 吉 ， 乃 因 回 授 振 温 过 强 ;又 因 衫 漏 之 阻力 极 大 ( 检 波 管 机 漏 通用 2 
NMeg 以 上 E 思 桐 极 上 电子 不 易 排 汽 ， 棚 鱼 电 压 增 高 ， 振 省 丢人 迫 停 正 ， 积 聚 之 电子 得 
忆 逐 渐 流 回 租 条 ， 榈 负 压 减 小 ; 振 颖 复生 ， 如 是 周而复始 ， 振 漫 忽 生 忽 减 ， 耳 机 
中 泛 有 狂 叫 之 束 ， 而 其 尝 牵 朗 等 於 每 私 中 振 温 起 沽 之 次 数 ; 毛 共 起 小 之 还 速 7 又 
与 棚 漏 及 衫 三 电容 器 (C ) 数 量 有 了 关 ， 加 高 衫 漏 及 电容 量 ， 电 子 不 易 拓 浊 ， 可 使 叫 
剖 尝 率 减 低 , 反 之 旭 叫 贡 转 锐 。 避 如 之 法 ， 应 将 回 授 圈 数 减 少 ;或 距 刻 十 下 妆 可 。 

上 上 述 二 种 叫 束 ， 乃 傈 回 授 式 收 香 机 所 独 有 者 ; 从 有 其 他 二 种 ， 钨 论 何 宛 收 千 
袜 均 能 发 生 ; 第 一 种 乃 因 区 遇 率 放大 器 内 之 回 授 作用 而 发 生 之 成 香 振 强 二 此 种 振 
强 ， 多 中 成因 於 B 电 池内 之 相互 交 违 ， 或 因 各 狼 成 音 释 压 器 距离 远近 时 而 发 生 之 
相互 感 兢 。 各 如 之 法 ， 几 坑 其 发 生 之 处 因而 要 ， 如 因 概 压 器 成 薄 关 傈 ， 应 将 各 堆 
件 用 金属 霹 隔 见 ， 各 儿 般 屏 接 线 勿 使 示 行 ， 以 葛 感 应 ”如 因 电 源 间 之 变速 ， 则 中 
堆 B 电 池 用 入 和 合 ， 内 阻 坪 加 ， 当 未 角 内 成 香 电 流通 过 此 电池 哇 发 生 一 电位 降 ， 又 
六 公 用 电池 之 故 ， 检 波 航 之 屏 极 线 路 因 直 接 交 违 而 因 生 一 同样 之 成 香 电 压 ， 再 烃 





第 五 一 页 逢 线 雹 久光 


各 上 放 大 而 至 末 毅 ， 如 是 往 而 复 来 ， 振 汪 於 是 发 生 ; 此 种 情形 ， 和 与 回 授 作用 完 公 
相同 。 避 免 石 法， 应 庆 检 波长 加 接 注 波 器 ， 使 他 狗 成 香 电 流 无 法 通 至 检 波 管 之 屏 
兢 线路 ， 接线 从 甲乙 雨 种 ， 效 力 相 仿 》 读者 可 任 择 一 征 试 用 
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第 五 加 B 
〈 用 甲 图 时 检 波 管 B 电 压 飚 加 高 10--20 伏 腹 ) 
第 二 种 叫 击 乃 因 喇叭 内 发 出 之 强大 击 浪 ， 挎 动 各 凌 空 管 之 电极 ， 电 子 流 随 
.之 郁 动 ， 还 狼 放 大 和 合 再 由 喇 叹 砍 出， 循 还 不已， 水 生 叫 诅 。 避 如 之 法 ， 礁 注意 下 
烈 三 端 : (TD 喇叭 过 贱 收 香 秋 ; (2) 检 波 管 插座 用 强 资 式 ; (3) 换 靳 惧 空 管 尤 刚 注 
意 检 波 管 。 
( 茹 式 芙 空 管 及 劣 货 芙 空 管 各 极 装 甘 不 基 固 定 ， 最 易 发 生 此 种 合 病 。) 
(6) 辐 授 控制 
『 回 授 平 称 」 乃 回 授 收 土楼 之 唯一 要 点 ， 而 以 短波 收 香 机 用 插入 式 线 圈 收 玉 
各 个 波 带 者 尤 属 重要 ;， 业余 家 自 允 收 音 要 时 对 于 回 授 有 并 之 各 老 件 ， 应 加 特别 注 
意 ， 竹 心 山 节 ， 研 究 其 所 生 之 影 法 ; 例如 : 收 划 40 公 尺 时 回 授 力 太 昱 ， 邹 可 增加 
C 之 容量 ; 钢 换 线 图 和 合 收 划 80 公 尽 波 带 ， 如 表 回 授 过 绚 ， 不 妨 将 荆 拆 去 数 图 ， 如 
是 各 个 波 带 之 回 授 力 均 昂 再 稳 ;试验 时 所 费时 间 合 多 ， 所 得 结果 伍 佳 ， 酚 心 研究 . 


, 轧 攻 欣 家 应 具 之 叭 一 信和 休 也 。 

TIPEaT 
加 多 工 圈 数 | 减少 工 图 获 
加 大 C 之 容量 | 减 小 C 之 容量 
棚 漏 双 加 大 | 相 漏 诚 小 
B 电 压 增 高 | B 电 压 减 低 




















四 





本 
第 二 期 后 缘 雷 第 五 二 页 
本 


se on 租 序 一 一 民国 证 四 年 一 月 一 一 




















名 称 洁 -于 二 5 村 二 赴 汪 虹 和 
洲 河 中 学 试验 电 右 LUHO 400.0 750.0 20.0 通 县 
中 董 再 民 广 播 电 各 MABS 240.0| 1250.0 35.0 定 “县 
大 有 仙 广 播 志 各 | XDYRE | 286.2| 1270. 中 15.0 攻 “ 潮 
大 润 广播 电话 | GD2Z 204.1 1470.0 10.0 常 “由 
人 金山 民 数 各 广 播 电 台 | 和 GGK 303。0| “990.1| 7.5| 泊 “ 泾 
宏 波 广播 电 训 XGGW 315.7| 950.0 “50.0 青 意 
嘉 合 广播 电 侣 XGA 335.2 895.0 ”15.0| 嘉 奥 
中 央 广 播 电 训 | XGOA 454.0| 660.0 75000.0| 南 “ 京 
南昌 广播 电 吝 三文 GGC 265.4 1130.0 5000 南 昌 
浙江 省 启 播 电 右 | XGOD 300.0| 1000.0 1000.0| 杭 ” 州 
广西 省 广播 志 襄 XGO 280.0| 1070.0 1000.0| 南 ” 宫 
欢 州 广播 电台 XGOFF 291.2| 1030.0 250.0| 福州 
山东 省 广播 电 吝 和 XGOR 348.8| 860.0 5000 洲 南 
湖南 省 广播 电 训 XGO 了 | i6.3 570.0 500.0 长 水 
广州 市 广播 电 吝 XGO 玫 K 443。0| “677.2 1000.01 广州 
北平 广播 电 误 XGOP 315.7| ”950.0 100.0 北 盏 
重庆 广播 电 吝 XGOS 421.9| 711.0 1000.0 重 “ 冲 
河北 广播 电台 XGOT 246.,0| 1220.0 ”500.0 北 ”下 
河南 省 广播 电台 XGOX 280.0 1070.0 200.0| 并 对 
转 南 省 广播 电 右 XGOoY | 侵 到 9 扫 87-8 500.0 显明 
天 鸣 广 播 电 宕 和 GTM 357.0| 840.0 王 0 常 “水 
湖 吉 广播 电 右 又 了 GS 410.9| 730.0 ”50.0| 湖 。 州 
福音 广播 电 吝 XHHA | 357.1 840.0 150.0| 上 二 海 
亚洲 广播 电 训 XHEHA | 218.9| 1370.0 “50.0 芒 ， 州 
建 菇 广播 电台 XHHB 405.4 740 0 50.0 上 “ 海 
新 新 广播 电 吝 XHHC | 346| 78002 5.0.E) 海 
安定 别墅 广播 电 吝 XHHD 348:8| 860.0 ”5020 证 海 

ss 





李 骨 德 堂 广播 电话 下 也 也 319.1| 940,.0 100.0 


第 五 三 页 无 线 雪 第 二 告 
































| | 


用 二 | 生化 | 由 |e 交 | xiy| 地 点 
明永 广播 电 吉 芭 百 百 下 3125 950.0 100.0 上 海 
际 斑 广播 电 吉 文 百 了 G -294-1 一 TI020.0 100:0 工 一 洗 
中 西 广 揪 电 洗 互 了 HE 一 288.4 1040.0 100.0 上 海 
辈 美 广播 电台 XHHT | 220-1060.0 100.0 上 海 
永生 广播 电 吝 入 互 本 于 | 罗 7.91 231080.0 200.0 上 海 
中 董 研究 内 广播 电台 “和 HHE 2638.1 1140.0 100.0 王 海 
航 汉 广 手电 训 XHHM | .254.3 1180.0 100.03EE 海 
国 华 广播 电 吝 和 HHN | 中 0.0 200.0， 100.0 上 “ 海 
辈 且 广播 电 襄 天 了 在 一 | :为 也 站 司 26020 三: 100.4| 本 天 天海 
瓜 氏 广播 电 吝 驻 下 百 过 三 吕 忒 陡 三 2800 80.0 汪 PE 地 
市 赫 广 播 志 宫 X 互 五 玉 | .223.8 -1340.0 50.0 二 三 海 
上 上 海 广播 电 吉 X 互 百 S 272.7 -1100.0 100.0 E ， 海 
煽 兵 广 播 电 襄 又 瑟 洒 下 200.0 1500.0 100.0 上 海 
天 中 华 广播 电 襄 又 自卫 | 胡 &8 本 1600.0 1000 二 于 
- 友 稀 广播 电 宫 仁 注 瑟 了 YY | 40.9 -880.0- 10020EE= = 等 
富 星 广播 电台 和 再 互 洋 327.1 - 920.0 3 了 00:0| 一 海 
利 利 广播 电台 X 互 卫 | 241.9 =1240.0 -00.0|: 王 一 海 
中 华 广播 电 襄 驻 百 区 入 | 285.7 1050.0 “50.0 天 津 
青 英 广播 让 冯 芭 H 下 全 三 庆 丰 01194.0- 到 .0 长 二 -不 
电 专 试验 播音 电 衣 X 居 及 工 | 5800.0 1000.0 100.0| 兰 三 济 
识字 祈 氏 电 克 区 天 六 浊 2608 洒 150.0 一 7.0 高 三 竹 
洗 和 广播 电 吝 XLCH | 309.2 970.0 “50.0 扰 : 如 
薄 素 广播 电 吝 | -了 工 昌 B | 吏 5.1 ”560.0 一 信 上 上 硒 
同 乐 广播 电 吝 XELHC | 46.6-720.0 50.0 上 ” 海 
快乐 广播 电 吝 XEHD | 和 6 720.0 80.0 上 上海 
: 惠 翅 广播 电 吝 又 王 也 也 217.4 1380.0 50.0 上 -二 海 
新 强 广 播 电 吝 又 卫 玫 瑟 |， 有 7 外 3380.0 砚 而 | ， 洗 
周 成 记 广 播 电 吝 和 开导 工 39 下 导 760505 且 尘 电 证 全 二 机 
亚 束 广播 记 训 XLHJ | 394.1 三 600 100.0 开交 
元 昌 广 播 电 吉 XEHM | ，267 昌 1120.02 2600 和 海 
亚 仙 广 播 电 吝 驻 荆 吾 267.8 -1120205 500.0 三 海 















































无 线 委 
名 于 汪 人 站 更 了 区 | 地 当 
敦 本 广播 电 训 XELHTL 375.00 800.0 100.00 上 海 
电 而 广播 电台 XLHO 214 3 1400.0 15.0 上 海 
稚 唱 广播 电台 XLHQ 208.6| 1440.0 30.0 芋 ” 海 
黄金 广播 电台 XELIA 227.2- 1320.0- 巧 0 音波 
和 久 大 广播 电 垦 XTIB 206.8 1450.0 15.0 梅州 
国泰 广播 电台 XL IF 256.4 1170.0 830.0 恩 娘 
江 车 省 数 育 学 院 电 台 | XTLTI 了 J 229.0| 1310.0| ”50.0 乱 ”名 
武进 广播 电 右 XLTITK | 225.5 13300 50.0 和 常州 
仁 昌 广播 电台 X 工 KB 244.0 1230.0 人 避 二 大 = 
容 德 堂 广播 电 吝 XITLKS 201 3 14900| 20.0 嘉 。 生 
奥 业 广播 志 吝 XTWTU 240:0 1250.00 50.0 钛 名 
佛 香 广播 电台 XMHRB 3060 ”980.0 500.0 上 海 
莫 傅 广播 电 侣 XMHC 428.5| “700.0| 500.0 -E 海 
理 鲁 大 学 试 只 电 吝 XOCFT 200.0 1500 0 7.5 洲 南 
增 碟 广播 电 吉 XOMO 204.1 .1470,0| 250.0 北 和平 
太原 广播 电 召 XOTY 300.0 -1000.0 “50.0 太 原 
昔 东 广播 电台 XQHD 220.5 有 .1360.0| “200.0 上 - 海 
荧光 广播 电 吝 XQHRF 202.71 1480.0 200.0 上 ， 海 
百 吉 广播 电 宫 未 三 三 322.5 930.0 20.0 莓 。 州 
亚 北 广播 电 垦 采 王 从 352;9 850.0 10).0 北平 
世 泰 钵 播 电 台 未 说 215.7j -1390.0| 50.0: 铸 名 
附 外 人 设立 之 广播 电 吝 
名 二 一 和 | 
大 违 广播 电台 JQAK | 394.8| 760 400 | 大 有 束 
法 人 广播 电台 又 FRRZ | 216.0| 1395 250 | :和 扯 ， 海 
翡 美 广播 电台 XMHA | 500.0| 600 600. | 上 海 
大 东 广 播 电 吝 XQHA | 517.2 | 580 50| 下 = 
中 臣 播 香 公 司 广播 电 吝 XQHCO | 260.0 41- 瑟 00 400 站 王 海 
其 美 广播 电 吝 XQ 互 也 | 205.4 | 1450 250 | 上 海 





挤 五 于 娃 -一 乱入 曙 第 二 答 





全 国 广播 电 吝 及 本 处 收音 员 分 佑 图 


民国 三 二 四 年 -一 月 








灿 却 办 了 惧 础 总 尚 下 >oox 少 加 湛江 总 肖 汕 丑 


芝 胃 OUOOD 册 上 … 斗 梧 


TN 
4 


0 8 











































































































平 
时 
超 访 宇 播 迁 节 目 
7:30 | 7:50 20 | 早 摆 
7:50 8:00 | 10 [军纪 
多 的 二 10:005|60: 己 和 类 相 全 通 =E2EE 
9:00 | 9:380 | 30 | 新 闻 (星期 一 权 念 通 熏 ) 
9:350 | 9:40 | 1 | 国 举 
9:40 9:45- -| 5 全国 所 提 
9:45 | 10:05 | 20 | 艳 理 和 遗 教 (星期 二 四 坟 ) 
j: ]2:25 | 55 | 平 淹 ， 氧 象 ; 报时) 商情， 
12:40 | 5 | 现代 中 要 
13:00 | 20- | 西 纪 
35:20 | 30 | 志 团 继 量 及 时 戎 
| 二 5 
16:20 | 16:50 | 30 | 星期 三 这 宫 常 织 星期 四 儿童 节目 
星期 五 农林 常 蕉 “星期 坟 儿童 节目 
星期 -- 继 队 奏 纪 ”星期 二 强 ， 户 
16:50 | 17:20 | 30 | 星期 三 大 喜 生 昌 由 罗 汪 全 和 
是 期 无 乐队 类 谈 ”星期 大 第 基 党 
17:20 7:50 | 30 













































王 亮 浊 南 情商 灯 灯 明了 二 曲 




















”简明 新 闻 ， 全 国 氧 条 ， 报时 





























































































































































































































-| 河 3 | 国际 时 事 还 评 

-20:80 一 20:50- 一 20 -一 匡 请 而 理 新 吨 -( 星期 着 
20:50 “21:05 15 | 汪汪 

| p1. | | (星期 一 ， 三 ? 五 ) 
21:05 21:25 | 20 谋 区 旺 报 告 新 吨 ( 旦 莽 二 ， 三? 到 
21:25 | 21:80 | - 言 - 拍 报 科目 
2 30 FE21:45 平 剧 及 国 继 
12[:45-| 22:50| 65 | 渐 闻 - 
22:50 23:00 | 10 | 欧美 葡 短 音 纪 

星 期 日 

11:00 | 11:25 | 25 |- 歌曲 
11:25 | 11:55 | 30 | 儿童 改 青 
11:55 | 12:00 5 | 全 国 气象 及 正午 报时 
12:00 | 42:20 20 | 西 乐 
12:20 | 32:40 | 20 | 再 天 
12:40 | 13:10 | 30 | 维 队 凑 纺 
18:00 | 18:30 } 30 ) 弹 判 
18:30 | 19:00“，30 三 科学 新 闻 
19:00 | 19:20 1 20 六 贰 宗 
19:20 | 19:50 1 30 | 无 季 电 常 蕉 问答 
19:50 | 20:00 ”10 平 出 ， 报时 
天 :00 | 20320 | 20 | 他国 氧 条 ) 于 惠 音 本 
20:20 | 20:50 | 30 | 侨务 委员 会 报告 
20:50 | 20:55 5 | 预报 节目 

: 5 | 新 闻 











| 欧美 歌 每 音乐 





TPR 


半 戚 圳 双 罩 十 。 | 十 。 山寺 亚 西 警 计 … 飞 天 





第 二 其 扰 角 和 是 第 五 坟 页 


无 称 电 学 述 要 态 。。 ( 志 


人 一 一 一 一 一 一 一 一 一人 Pu 人 wwvww 


50.， 蓄电池 之 试验 伍 比 重 表 


由 上 和 凶 所 述 ,在 谷 板 昔 电 池 中 ， 其 电解 袖 低 得 稀 硫酸 ， 划 常 放电 有 时， 因 硫 酸 

多 化 入 硫 酸 铀 ， 硫 酸 般 淡 ,电解质 之 比重 必 因 之 降低 。 反 之 ， 当 充电 蛙 因 硫酸 丛 

复 遂 原 而 香 硫 酸 ， 硫 酸 杰 波 ， 比重 必 因 之 具 高 。 电 解 质 之 尖 淡 饭 随 放电 充电 而 不 

ipzgpapgoeros 
ter 测 哈 之 。 

比重 Specifie gravity 之 意 闵 ; 禽 某 物 钵 重量 与 同 体积 请 水 重量 之 比值 ; 而 

所 衣 比 重 表 者 ， 序 估 求 得 此 种 比值 之 器 械 。 通 常 之 比重 表 如 第 二 十 四 图 所 示 。 外 

ES 乱 一 发 璃 管 ， 上 端 需 一 橡皮 裂 之 袋 ， 

所 糙 久 将 电 池内 电解 摘 吸 入 玻璃 管 者 

。 玻璃 管内 和夫 一 由 小 孩 璃 巍 成 之 比重 

计 ， 上 雍 租 而 中 空 ， 且 附 有 别 度数 ， 

二 宛 二 下 端 旭 附 一 重 物 ， 通 常 坟 一 俩 子 。 胜 

区 雯 用 时 将 此 才 拓 入 电池 内 并 到 解 搞 深 

液 吸 入 玻璃 管 。 如 电解 质 寿 淡 ， 因 浮 

力 较 小 ， 比 重 计 偿 下 沉 ; 反之 ， 如 在 

充足 熏 ， 电解质 磷 省 ， 因 浮力 大 ， 部 

8 上 内 “ 因 之 比重 之 大 小 ， 均 可 直 缕 由 

第 二 十 四 图 ”。 表 上 鹿 度 该 出 。 

通用 之 蓝 电 池 ， 厌 致 比重 在 1.280 至 1.800 时 ， 即 已 完 至 充足 ; 降 至 1.185 时 

， 部 须 充电 ; 降 至 1.120 时 ， 则 禽 完全 放电 。 一 电池 通常 均 不 能 过 量 放 志 ; 如 因 

某 种 关 傈 而 至 完 对 放电 ， 划 必须 立 妆 充电 ; 否则 ， 所 已 成 之 硫酸 俩 ， 必 在 正 负 
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板 上 成 和 赵 晶 幅 ， 而 使 板 硬化 ， 吧 朗 重 新 充电 ， 亦 不 能 合 此 已 成 晶体 之 破 酸 欠 ， 缮 
角 二 所 化 铀 及 海 糖 状 铃 粉 ; 结果 ， 电 池 即 时 扣 款 。 


51. 蓄电池 之 充电 


十 上 言论 ， 当 辫 电 池 放 电 肝 ;电解 袖 之 硫酸 ， 即 起 化 学 作用 ， 而 成 薄 酸 锥 及 
水 = 电解 贾 洲 液 之 比重 》 渐 浙 低 落 ,电池 之 开路 电压 杰 随 之 下 降 。 管 充电 肝 ; 作 
用 咀 蕊 相 反比 重 及 开路 电压 淆 同 轩 上 具 。 惟 此 征 上 愉 熏 下降 季 化 之 程度 》 常规 
电池 种 糙 而 要 5 在 通常 小 号 便 基 括 带 之 著 电 池 〔 收 着 机 上 多 用 之 》 ， 当 电 赤 满 噬 
) 此 重 绝 企 1.300 左 右 ， 电 压 移 有 2.6 伏 觅 ; 放电 生 划 淅 渐 低 落 ， 至 比重 和 1.150 
至 1.1855 电 压 构 需 1.8 伏 觅 时 ， 即 须 停 正 放 电 ， 再 行 光电 。 

充电 访 法 其 多， 笠 共 之 有 雨 种 : 一 入 直接 由 直流 发 电机 殉 电 法 ， 另 一 信用 滑 
株 充 电器 。 玫 大 避 著 电池 了 通常 多 用 直流 发 电机 充电 。 董 因 效 率 其 高 ， 较 仿 狼 济 
之 帮 立 发 电机 充电 接 法 ， 如 第 二 十 五 图 所 示 。 

其 正极 奥 志 洱 之 正极 相 接 ， 负极 与 电池 之 
负极 相 乒 。 此 间 电 池 与 发 电机 正 负极 接 法 ,村 
应 注意 ， 不 可 接 错 ， 否则 如 将 电池 与 发 电机 之 
正 负 租 搂 反 ， 则 因 在 蔷 电 池内 之 相反 的 《和 与 充 
电 肝 相反 ) 化 学 作用 ， 必 致 人 电池 发 生 广 款 。 

第 二 干 五 轩 和 如 时 间 不 长 ， 则 强 立 即 改 正 ， 以 较 低 之 充电 素 
: 充 较 长 之 时 间 大 则 询 可 多 基 损 卉 。 电池 负极 与 发 电池 负极 间 ， 则 可 加 可 赤 耗 阻 
器 Ri 及 控制 器 L; 如 园 所 示 。 可 释 阻 器 傈 用 以 测 世 充电 素 ， 控 制 器 之 作用 ， 则 傈 
党 发 电机 哺 然 停止 畦 ， 电 流 自 电 池 放 出 ， 此 器 则 史 电 路 牙 开 ， 可 理 放 电 危 险 。 

如 有 变 流 电 力 供给 ;而 所 用 电池 入 小 号 之 蔷 电 池 ， 则 可 用 饮 条 充电 器 Tungar 
"此 器 保利 用 二 极 音 空 管 之 整流 作用 ， 将 交流 电 规 篱 直流 电 。 其 原理 做 论 二 极 叶 


容 管 肝 再 虱 = 其 内 部 接 法 如 第 二 十 六 圆 ( 甲 ) ， 只 须 将 此 器 之 插 显 插入 电 般 线 之 揣 
RPM 生 鸭 3 AAARROSTRESCRCORIEESTITRTTTTLTESOESTGTOC 2 忆 全 CFM -RDREDEPRERREEXEEUETOTDHEWEETD 
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沙 ， 而 将 电池 接 如 图 〈 
乙 ) 斯 示 时 , 序 可 充电 。 

阅 ( 乙 ) 所 示 之 三 极 / 
慨 扼 开关 Three pole | 
double throw Switch 
向 (A ) 厂 作 充 6 伏 股 信 
电池 ， 向 CBJ) 划 任 充 45 
伏 股 之 也 电池。 因 昔 电 
池 之 充电 牵 与 电压 ， 及 第 二 六 大 漂 
交 芒 电源 电压 之 不 同 ， 在 购置 此 征 友 电器 时 ， 必须 司 和 优选 律 ， 而 以 能 奥 志 池 相 配 
者 禽 合 用 。 此 器 因 ( 一 ) 电 源 知 挛 流 ， 域 市 中 极 答 厂 便 。( 二 ) 使 用 法 极 霞 简单 ， 管 
理 极 易 。 和 与 (三 ) 当 交流 志 停 止 ， 因 锦 纤 管 科 请 电流 流入 电 记 7 而 不 合 由 电池 放出 
， 可 自动 如 除 电 池 放 电 ， 故 一 般 多 将 用 之 。 

因 苗 电池 充电 牵 之 大 小 ， 和 与 电池 种 类 及 容 电量 ， 均 有 密切 关 傈 ， 故 一 般 措 电 
池 厂 家 ， 对 大 充电 率 均 有 极 疾 组 之 规定 。 使 用 者 必须 按 法 充电 ， 方 钨 损害 。 普 通 
用 之 小 号 著 电 池 ， 多 用 觅 糊 欠 岩 。 其 充电 五 法 ， 在 开始 时 极 高 ， 沁 电 量 渐 是 ， 充 
电 牵 亦 渐渐 减低 。 鞋 此 时 电解 质 深 液 中 之 水 下 ， 灼 电流 牙 解 而 短 氧 所 二 气 〈 充电 
时 所 见 之 气泡 即 此 气 氧 二 所 ) 故 必 须 将 充电 奉 减 低 ， 驶 大 量 气 泡 发 出 ， 损 及 狂 板 
之 化 学 更 品 。 尖 一 般 充电 素 大 致 须 如 下 表 所 示 ， 




















夫 表 “电池 之 充电 这 当 苗 电池 充电 时 ，》 在 第 五 大 小 
再 | 这 和 末 省 生 容 之 百 分 政 | ， 时 以 全 ， 其 比重 及 电压 ， 必须 公 竺 
第 一 第 二 小 时 20% 少时 从 查 一 交 。 当 电 已 充足 ， 一面 
站 ee 电压 及 比重 不 复 培 高 ， 一 面 由 电池 

六 小 时 2 
让 主 放出 之 气泡 极 多 ， 有 如 水 沸 时 之 情 
形 。 假 如 极 多 扫 泡 放出 之 情形 已 过 
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， 而 比重 及 电压 在 咎 小 时 内 钴 秋 毫 增加 ， 即 表示 此 电池 业已 充足 ， 必 须 停止 充电 
。 否则 对 於 电池 之 豆 命 ， 亦 有 损害 。 充 电 时 饶 有 不 少 气泡 放出 ， 划 电解 质 溶 液 内 
之 水 分 ， 必 水 渐 减 少 : 及 至 电解 买 溶液 水 平 ， 降 至 与 咒 上 风物 相 亦 时 ， 则 立 须 加 以 
极 精 粹 之 水 ， 以 燕 溜 水 乱 最 佳 。 水 中 切 不 可 含有 碳 物 质 如 氏 及 石灰 等 。 因 此 等 杂 
质 ， 一 面 可 以 熏 硫 酸 中 和 ， 一 面 可 任 电 池内 发 生 局 部 作用 ， 损 耗 有 用 之 化 学 物 ， 
而 沽 少 电池 之 壹 命 。 大 致 加 水 至 高 基 隔 睁 物 叶 英寸 昧 序 可 ， 亦 不 必 明 多 。 

电流 中 之 电解 质 硫 酸 ， 中 不 致 阁 发 逃 去 ， 但 或 因 其 他 因 傈 ， 或 因 用 久之 后 ， 
亦 可 沽 少 若干 。 如 当 电 池 充 足 合 ， 其 比重 此 不 能 如 所 规定 之 数值 ， 则 亦 须 加 以 称 
硅 酸 ( 比重 构 当 充足 时 之 值 ) 。 稀 硫酸 之 观 法 ， 傈 先 将 极 纯 粹 之 水 ， 置 讼 玻璃 缸 
中 ”然后 徐徐 以 省 硫酸 倾 入 ， 同 时 届 法 得 动 。 切 不 可 先 将 省 硫酸 置 认 缸 中 ， 再 加 
清水 4 因 如 是 ， 可 因 硫 酸 熏 水 谴 和 时 所 发 生 之 雪 量 ， 而 发 生 危 险 。 

在 充电 有 时， 电池 上 之 周转 空气， 必须 使 之 极 般 流通 ， 以便 由 电池 发 出 之 气体 
， 可 以 立时 散 去 。 夫 烛 之 火焰 ， 及 医 烟 引 ， 切 不 可 带 至 电池 之 左近 ! 

除 上 述 - 般 通常 充电 法 外 ， 电 池 之 初次 充电 ; 更 须 特 别 注意 。 因 向 认 家 购 得 
之 昔 电 池 ， 小 中 无 溶液， 故 必 须 自行 加 入 硫酸 ， 设 法 充电 ， 惟 此 灵 充 电 对 蕉 
电池 之 毒 命 ， 关 傈 至 大 ， 偶 一 不 局 ， 损 壤 随 之 。 故 未 充电 前 ， 对 於 厂家 如 明 书 ， 
必须 阁 加 研究 ， 然 钱 照 法 充电 方 钛 危害 。 


52， 蒿 电池 之 容量 .放电 率 , 毒 命 _ 


芝 电 池 之 容量 ， 通 常 均 以 安培 小 时 计算 之 。 其 大 小 则 与 谷 板 之 面积 及 板 数 成 
”正比 ， 且 随 板 上 化 学 物 之 东 量 种 类 而 机 。 因 放电 素 奥 容 电量 亦 有 柄 大 天保， 放 筷 
牵 僵 大 ， 电 池内 之 损失 僵 增 ?而 化 学 物 之 化 学 作用 您 内 完 公 ( 因 太 快 不 及 化 合 ) 
; 敌 电量 亦 入 示 5 故 一 般 多 根 据 从 小 时 之 放电 率 ， 作 入 标准 5 例如 革 电 池 之 容 电 
量 岂 100 灾 培 小 时 ， 则 其 正规 放电 素 知 苇 = 12.5 委培 。 即 此 电池 如 放电 素 篇 12.5 


安培 ”可 炎 续 至 八 小 时 之 入 。 收 竺 机 用 之 全 电池 ， 其 放电 素 按 英 国 国家 电气 驱 
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造 公司 协会 National Bleetrical Manufacturera Association 之 规定 ， 篇 100 
小 时 ， 最 低 电压 篇 1.75 伏 胶 ， 温 度 旭 乱 华 氏 表 80 度 。B 苗 电池 之 放电 率 篇 200 小 
上 时， 其余 情 形 ， 旭 和 与 人 电池 均 闻 。 至 汽车 上 用 之 著 电 池 ， 因 引 便 开动 时 所 需 之 电 
瀛 供给 极 大 ， 故 其 放电 率 ， 按 汽车 公 程 师 协 会 Soeiety of Autorsotive Engineer 
之 规定 ， 篇 25 耸 钱 ， 最 低 电 压 篇 1.5 人 腕 。 

因 充 电 率 与 放电 率 之 不 同 ， 和 与 管理 法 之 不 能 一 律 完 善 ， 俩 板 蓝 电 池 之 责 命 磷 
化 ， 通常 有 一 年 至 五 年 之 差 。 凡 用 时 较 多 ， 充电 或 放电 坟 勤 者 ， 因 合板 届 曲 之 倾 
向 可 习 甚 ， 而 化 学 物 之 成 需 沈 小 局 速度 较 快 ， 故 电池 容量 减 小 之 程度 辣 莽 ， 恰 命 
当 亦 但 促 。 同 时 ， 志 池 如 当 放 电 熏 ， 积 从 不 用 ， 因 所 成 硫酸 丛 ， 凝 结 蕉 谷 板 上 ， 
亦 能 今 电 池 成 篱 无 用 。 因 此 ， 印 电池 应 搁置 数 月 不 用 叶 ， 亦 必须 先行 经 过 充电 量 
一 立方 能 保持 其 应 有 之 喜 命 。 
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53. 蓄电池 之 管理 法 


由 上 凶 讨 论 ， 已 知 一 电池 之 忌 命 奥 管 理 法 有 极 大 天 傈 。 和 欲求 电池 壹 命 之 久 长 
， 必须 随时 留意 电池 之 使 用 规划 。 除 厂家 之 说 明 书 应 特别 注意 外 ， 雹 特 将 一 般 著 
电池 之 管理 法 ， 中 纳 之 如 下 : 

(1 ) 电 池 必 须 吐 於 乾 燥 之 地 ， 正 负极 间 切 不 可 含有 灰 庆 ， 或 臻 潮 瀑 ， 久 致 发 
生 漏电 ， 而 邻接 糙 头 和 与 电池 箱 元 以 木 观 者 需 甚 ) 腐蚀 。 如 果 有 腐 人 发 生 ， 必 及 
涂 以 纯粹 之 凡士林 Vaseline ， 设 法 防止 之 。 

《2 ) 不 可 过 量 放电 ， 电 放 坟 生 ， 立 须 充 电 ， 不 可 搓 咋 。 

(3 ) 充 电 用 之 电流 ， 应 按照 规定 ， 始 大 而 后 小 ， 依 一 定 灵 序 。 最 后 数 少 时， 
期 须 每 个 小 时 将 比重 及 电压 检查 一 头 。 如 气泡 炙 蒜 发 生 至 牛 小 时 以 士 而 比重 及 
电压 均 不 见 境 高 ， 朗 表明 充电 业已 满足 。 

(4 ) 每 隔 一 月 或 数 星期 ， 邹 须 过 量 充电 一 次 。 所 斋 过 量 充电 -Over Charge 
者 ， 即 在 电池 业已 充足 和合 ， 仍 凰 千 充 电 一 小 时 上 -下 ， 使 电池 内 之 每 个 电瓶 ， 均 巡 


RARRDT RICERICCTROFIRT 人 RULESTCRGCTIETTYTL AGRIPTT RINGTORRKERERTERISANTTSE 的 MEAN TWO CNIEOETSSTYGOIS LRCSE 





ER 


满足 之 状态 。 

(5 2) 充电 胖 电 池 之 正 斌 ， 必 须 与 电源 之 正 标 相 接 , 不 可 接 错 。 如 偶 一 不 惯 ,党 
接 鲁 合 ;在 极 知之 时 间 内 ， 即 已 发 现 ; 须 立 邹 改正 ， 沽 低 充电 率 ， 东 名 过 量 充电 。 

《6 ?电池 如 放电 线 ， 应 摘 置 数 月 不 用 时 ， 亦 须 过 量 充电 一 交 。 拥 置 期 内 灾 
须 伍 隔 一 月 或 数 星期 充电 一 次 。 

《7 ?电池 内部， 如 所 重 沈 滤 太 多 ， 取 须 加 忆 洗 流 清 理 ， 以 圣 发 生 短路 危险 。 

(8 ) 电 池内 水 修 如 已 蒸发 通 多 ， 则 应 加 以 蒸 溜 水 ， 切 鼠 用 合 有 了 矶 电 等 厅 质 之 
水 :加 水 感 在 充电 前 咎 小 时 行 之 。 

(9 7) 充电 时 ， 空 气 必 须 流通 ， 任 何 火焰 ， 均 不 可 揣 太 电池 间 。 除 电 欠 外 ， 任 
何 直接 发 火焰 之 汐 志 ， 均 不 可 用 。 

(10) 电 池 间 之 温 庆 ， 不 宜 过 高 。 

(1) 电 池内 ， 如 有 一 电 泪 发 生 捐款 ， 如 短路 等 ， 己 臻 电压 独 低 ， 比 重 独 轻 时 
， 则 读 小 须 亦 郎 拆 下 修理 ， 另 行 充电 ， 待 与 其 他 电波 情形 相同 ， 方 能 接 大 同 用 。 





54.。 爱 过 生 攻 锦 纵 营 电池 


除 上 述 之 合板 著 电 池 外 ， 一 般 通 用 之 
蔓 电 池 ) 从 有 钙 铁 式 Nickel-iron type 者 。 
因此 式 电 池 乱 爱迪生 扶 所 发 明 ， 故 亦 称 爱 
过 生 扶 镁 铁 苦 电池 "此 式 电 池 之 结构 原料 ， 
与 上 述 丛 板 昔 电 池 均 不 相同 。 其 正极 或 鲁 
板 Nickel .plate 傈 由 刍 杀 而 馈 有 小 我 世 
钢管 所 成 :， 管内 则 宣 以 过 氧化 锦 Ni 0 
及 鳃 片 。 过 氧化 鳃 起 有 用 之 化 学 品 ， 负片 
划 因 过 氢化 钙 壮 电 不 和 良 ， 作 息 壮 体 之 用 。 
二 者 相间 堆积 而 器 < 货 极 或 钠 板 Iron plate 








= 和 和 和 二 
其 由 满 千 伍 名 之 钢 果 ， 赤 饶 有 秋 孔 之 小 长 态 钢 全 所 成 。 伪 内 实 凡 氢 化 纵 FE 0 汲 
乌 Fe ， 作 和 化 学 品 。 电 池 之 电解 里 ， 则 入 溃 度 百 牙 二 二 二 之 氧 氧化 全 人 O 可， 
及 霄 彰 纪 氧化 鲁 Li(OH)。。 各 部 一 同 置 共 一 针 镍 之 钢 箱 内 《 昂 第 二 十 七 两 7 。 正 
极 以 红色 标明 ， 负 宝 则 以 黑色 枝 明 之 。 

此 式 电池 之 内 部 正 祝 化 章 作 用 ,至今 消 未 完 双 朋 凡 ， 由 受过 年 茧 电 狂 造 克 
Edison storage Battery company 所 发 才 ， 旭 其 化 学 松 化 如 下 列 过 方程 式 ， 

在 正 板 上 3BRe+80 百 = 了 Res04:+4 了 :0 

负 板 上 6Ni 0O: 寺 8K+4H2O =2Nis0O ,+8KXO 互 


合 侨 正 负 板 上 之 磷 化 划 坊 
8KOH+6Ni 0:+3Fe+4H20O = 了 es0i+2Nis0O:+4 卫 20 二 8KO 理 


放 电 
或 郎 6NiO:+3Re 人 
电 


校 仿 正 确 之 理论 ， 划 售 电 化 尝 专 家 富 斯 特 睛 十 Dr。Tritz Fossster 在 荆 915 
所 发 才 之 此 式 电池 化 学 按 化 。 富 氏 认 Ni 0: 在 电池 内 ， 首 帮 乱 Nia0 :再 熏 氏 及 水 
化 合 ， 其 化 学 式 坑 ( 正 负 两 板 上 之 息 胡 化) 

Fe+Nis0s42HiO0+1.8H20 和 eco H):+2NiCOH)， 


因 在 充电 或 放电 蛙 ， 其 正 负 板 上 化 学 物 所 发 生 之 氧化 Oxidationy 及 迁 原 
Rediuetion 作用 , 址 未 将 牺 守 之 从 量 增加 ， 故 其 攻 重 未 改 帮 因此， 莫不 能 如 锥 
板 著 电 池 可 以 比重 表 测 欢 其 充电 或 放电 时 之 情形 。 此 式 电 池 充 电 满 足 熏 否 ， 通 党 
以 伏 觅 表 测 验 之 ， 当 电 充 足 合 ， 其 开路 电 故 大 致 每 只 香 1. 全 至 1.52 伏 脱 ; 及 至 放 
需 时 ， 划 其 电压 添 渐 降落 至 0.9 居 股 时 ， 邹 须 充电 。 充电 方法 与 5 节 所 述 相同 。 
其 比重 ( 狗 篱 1.220 及 至 篇 1.160 昱 印 须 换 新 ) 只 优 苍 达 化 ， 但 车 痪 水 划 须 按时 加 
人 ， 以 补充 因 蕉 发 而 损失 之 水 牙 。 此 式 电 池 之 另 一 重要 特点 ， 序 跌 过 量 充电 ， 过 
量 放 电 ， 或 甚至 发 生 短路 ， 均 不 可 全 电池 之 极 板 发 生 损 壤 。 同 时 ， 部 放电 钱 捆 置 
不 用 ， 亦 不 致 损害 电池 本 身 ， 其 怖 命 通常 较 欠 板 苗 电 池 大 一 倍 以 上 。 惟 跌 有 上 述 
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第 六 三 页 猴 一 扫 ”和 海 划 - 二 雪 
路 优点 一- 叫 命 长 重量 轻 管理 易 等 ， 但 此 式 电 池 站 不 如 份 板 昔 电 池 之 可 以 普 欢 床 
用 。 最 重要 之 原因 : 邹 此 式 电 池 成 本 极 昂 ， 普通 五 倍 於 拾 板 昔 电 洱 : 余 洲 不 裕 孝 
: 自 娠 联 串 。 其 灵 ， 此 式 电 池 之 内 耗 阻 旺 高 ， 亦 篇 限制 普 台 探 用 之 原因 "此 式 电 
池 除 此 低 电 压 可 用 作 人 电池 外 ， 亦 可 用 和 需 B 电 池 。 当 用 篇 也 电池 了 时， 其 各 部 多 置 
於 玻璃 试管 内 ， 放 一 架 上 ， 相 互 串 联 。 行 管 之 电解 质 上 ， 则 置 一 薄 层 白色 刍 质 油 
， 以 防水 分 燕 发 。 





一 一 待 夭 一 一 


_ 痢 锋 作 和 定时 目 动 开关 法 只 
定时 自动 开关 是 一 定时 候 ， 他 能 自动 的 情 开 或 关于 的 开关 ， 将 他 装 在 收音 机 
上 ， 可 使 你 不 会 总 让 并 收 香 机 来 收 匠 你 所 和 欲 而 丕 肯 脱 漏 的 节目 ， 或 到 时 你 不 要 收 
莫 叶 :他 能 将 收 昔 机 关 去 ， 免 致 徒 耗 电力 。 肖 样 的 
开关 ， 想 是 装 收音 机 的 区 失 ， 人 人 都 移 意 装 一 具 的 
毗 。 幸 得 过 吉 有 一 个 简 踢 的 方法 ， 可 以 使 你 不 费 一 
文 :能 得 很 准时 的 开关 ， 且 来 介绍 一 下 。 
取 一 个 开 鳃 ， 将 其 十 脚 或 三 脚 严 住 在 木板 上 ， 
使 其 不 易 动 的 “如 附 图 ， 一 切 的 装置 都 能 很 明显 的 
看 贞 。 益 儿 发 条 的 转 篇 和 一 个 普通 开关 的 刍 头 相 触 
o 过 开关 ， 就 是 收 鞋 机 的 各 开 关 “。 你 要 使 于 阐 猎 到 
什 吧 时 候 关 稳 ， 他 是 很 守 时 的 ， 且 能 入 毫 不 差 " 在 
益 导 时 ， 发 条 在 渐渐 放 医 ， 转 乌 也 就 在 退 转 ， 因 此 将 开关 组 头 斤 动 。 收 车 机 就 此 
开 芋 了， 或 则 关 下 了 ， 恰 是 你 所 鸥 定 的 时 间 。 
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乱 线 电 新 闻 ! 


项 于 淹 肥 仿 信 全 柜 代 代 声 似 光 35 候 
法 奥 问 开拓 电报 传 影 
巴黎 讯 ， 法 国 宪 部 通告 巴黎 维也纳 间 电 报 传 影 ， 於 一 月 二 十 一 日 起; 开始 正 
式 营 业 。 








日 人 发明 防 止 飞 机 发 昔 机 
日 人 鸠 原 沼 海 发 明 防止 水 机 推进 机 之 发 音 机 ， 认 一 月 十 八 日 在 所 泽 地 方 由 渡 
泪 大 将 石井 少将 等 实地 试验 。 此 项 防 童 机 装 有 阿 普 才 一 再 二 十 匹 局 力 ， 鲜 验 千 果 
， 催 能 防止 播 昔 至 百 从 之 九 十 云 。 
无 线 电 指 济 飞 机 实名 生 
德国 有 十 不 航空 学 校 利用 钨 线 电 指 壮实 如 生 锅 刁 飞 机 ， 实 避 生 均 带 有 葛 科 或 
搞 香 机 ， 数 师 可 在 地 面 巍 时 久 矮 线 电 指导 其 镍 取 之 方法 ， 其 所 用 迁 记 机 入 中 号 四 
管 机 ， 财 重 七 磅 云 。 
超 短波 播音 
德国 Deutschlandsender 电 训 之 节目 , 已 太一 月 一 日 起 用 超短波 转播 ， 其 目 
的 在 使 有 较 长 时 间 之 试验 。 每 转播 台 庆 逐日 下 午 四 时 起 ， 巍 积 工 作 至 午夜 ， 但 中 
间 因 传播 形 像 ， 有 一 小 时 之 停 下 。 
测量 千 摄 法 
德 恒 多 线 电 家 欲 定 一 测量 干 援 之 方法 ， 现 正 集合 各 国 专 家 於 柏林 ， 共同 坛 验 
) 以 决定 选择 一 种 标准 方法 。 
德国 审定 各 类 芙 空 管 名 称 
风 轴 拓 村 昌吉 家 现 正 秆 各 疾 自 公 管 名 机， 攻 过 于 六 及 和 用 六 如 Pentode ， 
Oetoae 等 ， 代 以 适当 之 德 文 。 可 沟 放 大 傈 数 高 过 率 五 极其 空 管 定名 需 “'Finf- 
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德国 春 森 Zeesgen 之 短波 电 训 ， 现 用 八 酸 电 万 ， 但 有 新 二 十 葬 之 电台 ， 即 将 
造成 ， 湘 傅 代 埠 该 台 云 。 

法 国 数 育 部 据 普及 学 校 然 钱 电 收 音 机 之 三 年 对 划 》 增加 各 学 校 乱 线 电 收 香 杰 
十 疯 具 ，, 电 傅 形 像 收 受 机 三 万 具 ， 预计 需要 多 七 百 高 英 磅 ， 由 国家 补助 三 分 之 一 。 

贵 国 将 建新 电 侣 

奥 国 最 近 计 画 ， 气 将 维 也 轴 Rosenhugel 电 训 逐 至 Linz ， 改 乱 Bisamberg 
之 预 储 人 台 ， 而 转播 台 则 渤 至 Tyrol 之 西北 ， 另 建新 播 返 册 於 Innsbruek ， 新 台 成 
羡 和 后 ， 奥 国 将 有 作 个 电 训 同时 工作 。 

巴西 添置 强力 播 若 机 

巴西 政府 近 向 荷兰 飞利浦 元 厂 定 甬 一 纺 力 播 昔 机 。 此 机 定 二 月 初 由 荷 速 往 ， 
将 乱 巴 西 最 大 之 电 训 ， 冯 巴西 政府 依 须 药 千 添置 将 力 电机 ， 将 向 力 电机 ， 永 渐 光 
汰 云 。 

多 国 短波 如 开幕 ， 

葡萄 牙 危 穆 电 炉 会 新 建 CT:GO 短波 电 训 ， 於 去 年 十 二 月 一 日 由 葡 悉 统 行 届 
幕 典 址 ， 波 有 长 起 48.4 公 尺 (6;198 千 过 波 ) 及 24.2 公 尺 (12,396 于 波 )。 前 者 播 
沙 胜 间 ， 除 星期 二 外 每 日 自 上 年 二 十 牙 至 上 上 午 一 时 三 干 从 ， 星期 日 自 下 午 四 峙 定 
至 大 时 ， 和 后 者 播音 时间 ， 则 星期 二 ,四 ,五 ， 自 下 午 六 时 至 七 时 十 五 牙 ， 星期 日 下 
午 三 时 至 四 时 三 十 牙 ( 均 乱 英 国 格林 威 斯 厅 准时 间 ) 。 

蝗 德 锥 亚 电 人 吝 将 扩充 电力 

腹 德 外 亚 Latvia 之 新 播 汉 机 ,建筑 从-Goldingen, 已 并 姑 试 哈 播 理 , 其 天 的 粮 
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出 力 需 二 十 斧 ， 波 长 各 238.5 公 尽 汞 所 於 今 春 再 增加 电力 至 五 十 大 。 
巴黎 一 百 五 十 本 电 寿 


Radioe Paris 需 目 前 法 国电 力 最 强 之 志 襄 ， 该 台所 用 最 高 电力 : 职 国 际 规定 
? 乱 一 百 五 干 白 。 





德国 式 夷 将 近 六 百世 
德国 新 近 硕 发 铸 凉 电 聊 来 浴 书 篱 5;911,330 ， 锡 右 双 国 人 口 百 从 之 九 。 
世界 最 小 之 收音 机 
奥 国 宣 寺 已 婴 成 世界 最 小 之 收音 机 ， 其 大 小 与 全 给 Thimble 相同 。 
爱沙尼亚 发 展 广播 事业 
爱沙尼亚 Esthonia 之 广播 事业 ， 已 由 芭 人 手中 ， 收 钙 地 方 管理 ， 蓄 开始 汪 
建 一 四 十 全 电 证。 
挪威 将 建 广播 麻 
挪 成 最 近 气 在 辣 色 圳 0slo 地 大 建 筑 一 广播 杀 ， 各 建筑 师 现 下 就 粕 回 样 ， 将 
由 政府 择 尤 提交 国会 讨论 。 
美国 规定 航 用 无 姜 电 波长 
美国 航 用 扰 术 电 之 标准 波长 ， 现 由 商 锣 局 规定 如 下 ， 飞 册 和 与 地 面 间 之 公 程 对 
答 用 者 篇 96.5 公 尺 ， 船舶 与 陆地 间 用 600 公 尺 。 
法 国 斤 款 改革 扰 线 电 算 目 
马 可 训 ;此 大 和 信 上 案 投票 结果 ， 次 刘 隐 五 百 机 法 外语 大 耸 州 是 吉 ， 作 做 
革 扰 称 电 凶 目 之 用 ， 牙 来 并 此 消息 ， 均 入 能 喜 不 止 云 。 
法 国 束 内 将 炳 扰 线 电 稳 
法 国 多 末 数 星期 来 所 如 人 不 快 之 消息 ， 现 已 成 过 事实， 因 各 战 院 欲 久 建 筑 电 
肯 及 改良 节目 乱 理 由 ， 微 收 收 任 机 秘 。 巴 料 此 事 将 引起 区 末 之 反抗 ,法国 欧 来 中 
已 享受 十 年 钨 很 时 播 理 ， 然 其 呈 使 第 等 咕 意 秽 科 云 。 
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法 国 取 料 撼 线 电 右 播 儿 广 告 
法 国 邮 电 部 长 艺 德 页 ， 因 各 电 训 播 挝 商业 广告 日 丛 增 多， 匠 来 颇 以 篇 节 ， 
据 将 巴 歼 电 训 导电 部 电 训 萌 昔 泵 塔 电台 及 殖民 地 电 训 ， 停 止 播 适 广告 云 。 
交 部 发 展 全 国 扰 线 电 业 务 
交 部 篇 发 民 全 国 乱 线 电 业 务 ， 去 慌 合 以 所 握 中 英 庚 款 ， 向 英国 探 购 危 线 电机 
件 材料 ， 先 在 南京 上 海 汉口 天 津 北平 五 不对 置 通话 。 上 海 移 台 ,附设 认 其 如 国际 
电 训 内 ， 每 日 播发 混 市 商情 ， 声 悍 清 晰 。 ” 现 交 部 所 在 国内 各 重要 城市 撤 充 设置 
大 计划 於 三 月 后 向 海外 发 展 ， 厌 国际 间 无 线 电 吝 ， 联 条 通 话 。 
交 部 取缔 扰 线 电 员 鳞 独 缺 员 
交通 部 取 辐 各 输 船 用 多 入 电 员 笨 充 帮 破 员 ， 业 从 去 年 通 仿 各 航 政局 远 照 在 案 
; 近 搓 报告 ， 仍 有 此 征 情 事 ， 特 再 合 锰 各 航 政局 转 各 翰 船 公司 钵 照 ， 并 随时 派 员 
检查 具 报 。 
冯 芍 牙 表 展览 会 
葡 京 里 斯 本 Lisbon 于 去 称 十 二 月 一 日 至 十 日 并 第 五 区 天 尹 电 及 电 氧 展 吧 会 
? 美国 盘 造 厂 有 二 十 五 家 2 将 其 出 品 ， 迁 往 陈列 :该 会 共有 陈列 所 七 磺 ， 计 英 德 
千 三 臣 ， 当 盖 一 七。 大 部 俱 坊 汽车 上 所 用 之 扰 穆 电 ? 惟 也 misora Nacional 陈列 
-- 焉 聘 坟 肝 之 播音 室 ， 能 使 声 理 不 漏 ， 而 舰 染 得 他 览 无 你 。 
海 帝 电 右 停 播 
着 随 海 沉 Huizen 电 训 现 已 停止 播音 ， 巧 将 增加 Kootwijk 电 训 之 电力 ,以 
代替 该 台 : 此 篇 内 政 部 长 MX。de Wilde 召开 广播 协会 合 之 训 决 案 ， 此 知 所 有 广 
台 ， 些 须 由 四 个 协会 态 理 而 受 政府 之 管理 。 
日 美 联 烙 无 线 电 话 
美国 苹 外 电话 业务 , 自 去 年 十 二 月 七 日 起 ;联络 美国 各 电话 楼 并 与 日 本 本 东京 西 
京 横滨 六 万 等 重要 城市 ， 直 接 通话 。 日 本 话机 的 有 百 艺 具 ， 篇 美 闫 香 度 所 及 之 第 
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六 十 位 之 国家 ， 现 奥 美 国 未 通 应 之 国家 而 具有 十 次 冰 机 老 , 仅 中 国 世 俄 奥 新 西 并 
云 。 
中 悉 乱 线 电 正 式 通 报 
国际 电 训 局 壬 此 之 中 意 直 核 通报， 自 罗马 电 训 增加 电力 合 ， 试 办 通报 ， 成 镇 
其 佳 。 交 都 从 便利 电 识 交通 起 见 ， 将 上 海路 局 问 直 过 多 乏 思路， 芯 一 月 二 十 一 日 
起 ， 正式 开放 ， 阔 四 朱 部 长 届 意 吉 理 米 却 里 赛 拉 尖 军 互 至 锅 电 云 。 
泥 粤 半 将 通 扰 线 电 话 
中 国电 分 公司 急 粮 电 经 理 史 巴 格 谋 荣 蒂 已 抵 广 州 ， 着 手 迁 行 上 海 广州 半 钴 
电话 工程 ， 甫 定 鬼 费 构 七 十 遍 元 ， 本 年 公 十 包 前 可 通 训 云 。 
泥 藏 固 试 办 通 报 
交通 都 前 东 致 休 迷 李 专 使 黄豆 松 ， 描 带 抵 笋 电机 件 在 拉 红 装 珊 德 训 。 共 悉 沪 
洗 工 程 业已 完 竣 ， 先 奥 上 海 芙 如 国际 电 训 试 庆 通 报 一 月 ， 再 与 中 央 直 接 通报 。 
中 国 军事 交通 考察 围 在 美 参 秽 
交 都 灵 长 会 飞 网 率 癸 之 中 国 军 事 交通 考察 园 已 抵 组 构 ， 放 一 月 二 十 二 日 至 美 
国 合 组 扰 乏 电 公 司 Radio Corporation of America 附 届 之 美圆 无线 电 灾 通 公司 
RCA Communications，Ine, 内 现 因 际 匹 称 电 路 ， 及 然 综 电 银 ， 急 称 电 传 影 等 收 
发 情形 ， 小 由 该 公司 慨 称 菊 袜 云 。 
上 海 市 广播 电 吝 
上 海 市 广播 电 训 建筑 工程 由 市 公用 局 积极 进行 ， 向 并 能 违 公司 订购 电炉 ， 预 
计 三 月 中 最 可 装 姥 ， 开 始 播音 。 
立法 院 审查 国际 电信 公 狗 
国际 电信 公 灼 批准 索 ; 业经 立法 院外 灾 委 员 会 审查 读 事 部 入 中 国 可 予 批准 
， 另 加 附带 声明 。 按 该 公 构 傈 将 于 彼得 保志 报 公 榴 及 非 谢 顿 扰 线 电报 公 构 合 俐 而 
成 ， 均 首 中 国 分 别 加 入 或 批准 者 。 
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全 国电 人 台 捍 行 国 攻 播音 演 计 


一 一 一 一 ~ 天 产 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 om 一 一 一 一 一 一 一 一 


全 国 国语 数 育 促进 会 乱 国 潭 建设 填 面 起 见 ， 庆 本 月 份 创 儿 至 国 纸 株 电 右 国 汪 
滨 评 会 ， 由 歼 育 长 官 ， 国 证 专家， 推行 人 员 在 全 吏 各 大 佐 乏 电 人 台 演 议 。 区 将 日 期 
?7 时 间 ， 演 认 人 员 及 地 点 ， 烈 表 如 下 : 














日 ”期 | 坪 间 | 省 请 人 员 | 潮 骂 地 点 
人 敌 育 部 基 南京 中 央 电 吉 
二 -日 | 下午 五 时 二 十 下 | .蔡元培 -| 上海 电 吉 

四 “日 | 上 午 九 蝉 四 十 五 分 “ 痴 歼 育 刚 长 南昌 电 训 

五 -月 | 王 午 记 委 湘 数 育 磺 用 县 沙 电 训 

天 “日 | 下 和 五 时 二 十 牙 -| 吴 灼 情 上 海 电 训 
| 下 二 二 汪 激 才 育 赔 乓 开 圭 电 各 

夫 日 | 下 车 二 时 赵 元 任 南京 中 央 志 吉 
无 “日 | 下 御 九 早 三 下 落 “| 故 歼 育 刚 长 背 鲁 大 学 电 训 
下 一 有 主 E 和 ee 浙 数 至 厅 长 杭州 电 训 
十 二 日 | 下 午 五 睡 三 十 从 “| 属国 英 ” 何 总 上 海 志 吝 

于 三 日 | 下 午 四 降 北平 市 迁 会 局 民 | 北平 电 训 
十 四 上 且 | 上 午 下 一 叶 十 牙 _| 国 数 育 麻 长 箱 州 电 吉 

天 雯 百 -二 七 千 二 时 交 数 育 硒 长 南京 中 央 包 胡 
十 夫 日 | 下 午 五 时 二 十 从 | 获 外 后 ” 苛 束 条 | 下海 电 吾 
十 及 日 | 下 午 五 时 三 十 牙 “| 晋 籽 育 夺 长 太原 电 吉 
十 九 日 | 下 午 四 时 三 十 分 | 疆 数 育 赔 匡 天 津 中 华电 训 
二 十 日 | 下 午 三 时 满 数 育 诡 长 支 南 电 训 

= 十 二 日 | 下 午 五 时 二 十 牙 | 泌 而 炳 参 十 人 | 上 海 电 

二 十 二 日 | 下 午 七 时 十 五 牙 “| 桂 数 育 兢 苦 南 寓 电 训 

二 十 三 日 下 午 五 时 二 十 分 | 上海 市 数 育 局 长 上 海 志 吝 

二 十 五 日 | 下 午 七 轩 | 奥数 青 厅 攻 广 状 电 训 

二 -二 大昌 直下 午 五 畦 二 十 修 | 最 工 上 枉 柚 沈 议 存 | 上 海 电 吉 
有 |- 和 二 几 皖 数 至 辜 其 车 湖 大 有 丰 电 训 
二 十 代 日 | 下 午 五 时 二 十 从 “| 胡 惟 森 ， 隐 胡 昔 |， 上海 电 训 
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( 刍 ) “各 ) 《和 ) “2) 


人 类 未 生 以 前 的 动物 全 于 


地 奈 上 的 动物 ， 生 在 水 喜 的 与 生存 隧 地 上 的 不 同 ， 生 在 塞 辟 的 与 生 在 热带 的 双 不 同 ; 遵 是 就 模 的 方 











一 个 时 代 诡 就 有 ~ 个 时 代 的 特别 动物 ， 时 代 





不 同 ， 盈 物 之 种 类 亦 因 之 不 同 o 





唱 才 所 设 的 『 轩 代 」， 不 是 普通 历史 课本 训 所 称 的 蓝 代 商 代 周 代 于 个 于 代 ， 力 是 指 地 时 和 上 所 入 的 





[地 区 时 代 ] 而 划 。 什 床 只 个 地 时 时 人 ? 和 地 于 成 生 到 纲 在 ， 蛙 个 所 赤 的 轩 基 ,分 上 多 涟 ,每 一 和 
落 ， 就 叫做 一 个 地 暑 轩 代 o 








部 载 人 类 历史 ， 以 一 年 篇 单位 ， 但 是 计算 地 里 时 代 ， 是 以 一 下 万 年 篇 单 位 的 ， 自 人 类 层 史 有 了 如 载 
饭 亚 盟 在 ， 中 间 所 和 过 的 时 间 不通 数 千 年 ”但 是 自 地 你 上 有 了 生物 只 至 现 在， 中 间 折 才 过 的 时 间 ， 克 








是 太 悠 扩 了 as 年 代 的 数目 ， 设 者 不 一 ， 据 Sollos 谢 ， 多 在 -OO 一 一世 开光 年 【下 案 武 郁 渣 贡 在 ) 








Heclms 说 ， 有 二 一 DO -一 三 四 O 兆 年 ，Schmiedel 则 至 三 OO 光 年 9 无 肪 如 何 ， 以 最 小 数 计 之 ， 则 





自 地 于 有 了 生生 现在 ， 和 人 类 吧 有 了 吉 共 到 现在 所 经 必 的 时 知之 比 ， 关 如 一 天 时 和 到 六 四 OG 秒 和 


= 各 逢 之 比 相 同 ， 至 放 汉 有 上 生物 玉 前 的 地 苇 所 榨 的 时 间 ， 更 有 更 悠久， 仍 不 在 时 算 之 中 归 提 的 








全 看 来 ， 人 类 有 了 历史 部 入 上 来 ， 同 地 袖 轩 代 相 纪 不 过 是 一 利 那 半 ， 在 过 个 很 组 的 时 期 中 ?村 物 当然 
是 没有 什 麻 变 器 的 ” 但 是 是 在 人 类 有 丰 岂 前 的 外 人 叶 间 ， ， 每 个 地 时 时 代 全 有 代表 卫 轩 人 的 一 些 忽 











动物 ， 迁 类 的 特别 盎 艾 ， 每 每 在 闫 一 个 时 代 囊 温 没有 上 征 ， ， 在 后 一 个 时 代 更 寿 又 完全 秋 味 ， 党 一 个 时 代 ， 





就 汪 和 特别 物 ) 革 和 动物 也 只 是 限定 在 河畔 代 中 目 在 。 现在 人 江 动 物 ， 我 们 是 要 开放 竹 ， 要 知道 








的 ， 但 在 人 未 生 以 前 的 各 地 拷 时 人 中 的 特别 副 物 ,我们 也 是 史 时 要 知 的 9 





现在 未 让 人 类 示 生 以 的 的 动物 之 半 ， 先 把 缆 个 地 实时 代 从 这 -下 。 欠 二 成 入 到 纲 在 ， 共 分 四 大 只 





代 ， 最 老 久 电 太古 代 ， 次 焉 古 生 代 ， 再 次 马 中 生 代 ， 最 新 的 日 新 生 代 。 每 入 娃 代 责 ,又 分 出 灶 个 外 正 





姑 恬 史 中 所 分 案 元 明 清 各 代 ， 而 每 代 又 分 出 许 多 轴 ， 如 康 玉 正 于 等 一 赚 的 。 在 最 的 业 吉 代 中 ， 所 





现在 所 知道 的 ， 从 未 发现 过 到 物 井 号- 化石， 先觉 党 时 是 各 未 浸 有 的 ， 温 是 有 而 不 能 保存 的 ， 仍 是 一 


了 Ex 





第 七 一 页 无 红 ” 雷 一 入 二 和 


个 疑问 o 所 以 我 们 对 太吉 代 的 生 物 2 不 去 讨 认 ， 现在 先 把 吉 生 信 的 生物 出 直 2 等 代 动 物种 类 其 多 ? 
站 取 最 等 因 者 壕 之 9 








( 甲 )、 相 生 代 分 了 六 组? 藉 一 起 叫做 等 武 外 ? 是 地 里 家 赤 念 地 戌 有 了 生物 头 一 个 时 期 本 厚 中 最 蛙 
应 最 特别 的 ， 就 是 三 芋 吕 ， 三 华 串 笨 太 ;本 的 方面 可 分 做 郑 暑 尾 三 就 ， ， 间 的 方面 仍 可 分 作 中 部 及 左 创 帮 








侧 三 部 ， 三 华 之 名 ， 因 之 而 起 < 中 国产 泪 种 动物 的 地 方 2” 及 田 东 轧 最 著 ， 过 所 帮 涌 的 大 涩 口 》 有 一 








和 石 着 ”形似 闯 是 ， 士 名 闯 晤 石 ,十 人 所 出 入 ? 售 哺 外 人 ? 用 作 吴 包 品 ?> 是 人 兴起 起 一 种 三 信 骨 之 尾部 








3 英名 Dapanusa 0 了 








古生代 第 二 起名 奥 吻 直 ? 本 和 特别 史 克 的 央 物 是 风 , 遇 类 动物 ， 7 利 国 南部 昕 的 四 全 站 朋 五 》 次 





名 Ontouno > 外 毅 长 让， [人 损 内 隔 以 模 梯 板 ， 在 尖 节 及 卫 南 各 省 名 路 上 ? 渤 风 是 项 有 





和 > 泥 化 和 后 直 剖面 2 量 冤 增 2 所 及 又 叫做 玖 堪 厂 。 在 中 国 北部 听 庆 的 大 物 ? 大 笋 奥 此 同 :? ? 性 融 之 中 间 


?有 旺 委 丈 肥 之 由 管 ? 故 另 名 之 信 殊 角 厂 》 由 红河 闻名 省 风 二 之 o 


吉 生 代 代 第 三 和 》 中 做 志 条 起 ， :本息 竺 别 助 物 忆 和 > - 王 类 条 玲 在 岗 相册 亚 玫 沁 ? 但 有 [一 类 中 








阔 第 锭 瑟 ? 英名 0 2 实 记 本 护 竺 有 之 册 物 ， ， 箭 笔 石 动物 ”> 是 本名 生存 的 具 中 畏 殉 2 生 共 


二 之 -- 稳 》 形似 林 提 》 中 国 南部 鸣 这 之 ? 天 附近 如 明山 凡 山 和 ? 放荡 色 济 居 贡 由 > 岂可 村 得 此 


类 之 动物 > 此 外 如 管 多 天 中 的 通 玉 吉 等 》 永 筷 本 起 让 之 等 有 蚂 物 ? 


吉 生 代 第 四 筷 ， 虽 泥 从 得 ， ,我 国 中 药 销 党 作 药 品 出 售 牧 石 车， ， 就 是 沉 估 外 竺 产 之 脑 足 类 动物 ， ? 英名 














Sinaspiolfer 测 直 咱 和 和 束 之， 此 改 条 有 检 方 克 本 和 ， 浊 振 椎 ,有 间 负 :人 在 
， 偷 未 发 现 。 


二 生 代 第 五 加 做 石 记 相 ， 》 然 胡 椎 副 物 》 有 拓 身 | 具 业 ， 居 和 和 虽 》 ,英名 Povduetus ? ,入 前 数 权 所 








汉 ? 到 本 和 方 妈 旨 有 2 具 所 般 二 2 一 大 -未 一 本 -四 》 此 外 则 全 有 筷 中 类 吉 物 》 本 和 半生 最 及 ， 
区 击 北 过 关 之 》 人 南京 随 近 如 次 部 山 有 部 洒 志 ， 太 另 偶 得 之 ; 有 和 检 动 多 则 坊 丽 和 类 ， 了 国人 未 放 
更 














二 生 代 最 后 一起 硬 二 郑 组 三 衣柜 3 电大 形 有 具 类 所 最 等 别 ， 形似 荐 身上 类 动 忽 > ， 但 大 角 二 ,全 有 入 ? 极 俯 
入 伺 之 = 肪 然 ， 中 南部 及 衣 理 等 上 均 雪 之 》 有 春 椎 从 串 缮 动物 2 首 见 於 杰 匈 》 性 中 国 则 未 内 及 。 

( 乙 ) 中 庄 代 共 分 三 抑 ” 叫 三 熏 郊 侏 颖 竹 和 白垩 织 7 恩 春 椎 梧 物 也 王石 起 最 特别 > 如 委 关 侠 不 面 红 
施 ,于 让 隔 以 杨 板 ， 梯 板 负 如 这 技 名 虑 ， 二 > 网 最 她 A 关 于 术 训 结 本 项 8 丰 闪失 天 和 : 瑟 开 总 央 这 





站 


第 二 期 无 线 雷 第 七 二 页 


恺 能 公 最 最 特别 ， 有 语 在 陆地 钓 ， 有 上 生 在 水 中 芍 ， 亦 有 能 脆 空 飞 起 者 ， 有 最 大 之 念 龙 名 Brachiossurns 





， 长 过 一 二 O 〇 英尺 ， 符 背 高 从 象 之 二 倍 ， 傈 得 自 非洲 束 部 其 骨 几 现 存 美 革 家 谷 之 Field Museunm 有 玉 








德 柏林 之 Natvrol 了 istory Musenm 中 ; 颈 石 和 式 背 起 中 生 代 特 产 之 物 生 艾 中 生 代 之 始 ， 而 诚 於 中 





生 代 之 未 ， 此 外 侏 中 租 之 站 朝 , 饲 ”口内 有 效 ， 亦 极 特别 
(两 ) 新 生 代 分 前 部 日 贡 三 邦 ， 有 豚 表 类 ”哺乳 类 动物 。 开始 出 现 ， 如 我 国 山西 保 德 出 产 三 址 马 是 也 








o 新 生 代 和 后 克 日 第 四 邦 除 普通 哺乳 副 物 外 ? 划 入 人 类 之 发 现 ”在 第 四 克 前 个 期 篇 故人 ， 北 平地 质 调 查 





所 在 周 周口 店 发 现 令 人 藉 骨 2? 起 名 叫做 中 国 中 国 仿 人 ?到 第 四 扼 后 个 期 : 始 有 时 人 出 现 艳 c 











由 以 上 矿 述 各 地 里 时 代 雇 生 的 待 别 动 愧 看 来 》 人 得 我 们 注意 的 有 兴 点 ; (--) 地 球 上 先 有 有 然 寿 椎 动物 





) 然后 方 生 有 兰 椎 动物 (二 ) 先生 水 喜 的 鱼 类 ”然后 才 有 水 隘 二 楼 的 动物 ， 然 后 再 有 陆地 上 的 聆 串 





(三 ) 先 有 卵 生 的 下 等 动物 然后 才 有 此生 的 高 等 动物 (四 ) 人 类 是 由 与 狼 相 伺 的 人 狼 潮 进化 浏 绪 人 ， 再 








适 化 成 圳 人 o 在 悠 失 的 地 里 时 代 中 ， 每 过 一 个 地 里 时 代 ， 恒 有 一 种 较 高 的 动物 出 现 ， 由 最 下 等 盈 物 ， 逐 





渐 准 化 到 了 人 类 ， 峡 襄 中 间 连 铝 汐 动物 ， 现 在 渤 有 许多 找 不 出 ， 然而 进化 的 程序 ;大概 是 如 上 所 述 ， 汲 





有 什么 错 慰 的 





现在 有 人 要 闻 在 人 类 未 生 以 前 ， 下 等 动物 渐进 化 到 高 等 副 物 ， 再 进化 到 人 类， 照 以 往 的 历史 看 来 ， 





匀 来 再 经 沙 干 年 代 之 后 ， 人 类 双 将 进化 到 什么 比 人 更 圳 敏 的 束 西 呢 ? 识 到 迄 个 问题 ， 礁 是 很 准 答 复 ， 而 





床 是 一 最 有 机 趣 的 闵 题 ， 可 以 留 欠 当 代 动 物 学 家 和 入 类 学 家 再 来 寻 论 品 了 9 


光 除 一刻 不 停 的 过 去 ， 日 子 是 来 得 芙 快 ， 本 刊 第 二 从 第 二 期 又 要 与 茂 者 相 见 
了 。 本 期 中 投稿 的 ， 有 赵 陈 风 君 『 急 线 电 时 号 了 等， 增加 本 刊 的 材料 不 少 ， 我 们 
深信 感谢 。 盼 各 地 著者 ， 凡 后 源源 惠 寄 ， 伸 本 刊 得 集 思 广 答 ， 更 至 完善 。 

本 刊 中 『 扰 线 电报 收发 概论 」, 三 者 因 病 请 假 ， 故 本 期 斩 缺 ， 下 期 起 当 悉 午 
刊载 。 

下 期 有 『 我 国之 检 波 矿石 了 一 篇 ， 傈 本 碟 技 术科 则 人 试验 和 合 的 作品 极 有 价 
值 。 因 本 期 不 及 像 周 ， 未 能 供 读者 快 暗 ， 特 乱 证 告 ， 斧 希 注意 。 








上 尺 认 酒 尚 卜 责 壳 涅 沿 间 十 兹 方 泣 典 画 于 


皮 其 -机 沙 上 十 其 必 


疏 册 记 


焉 了 


| 溃 下 区 物 沙 | 


六 -出 悦 


如 和 欲 研究 抵 入 电 之 各 征 最 新 发 明 而 成 一 站 在 时 代 最 
前 闵 之 扰 乏 电学 者 请 速 定 并 业余 扰 乏 电学 者 理 想 中 的 


未 利 浦 甸 各 . 电 <S 杂 认 


如 和 欲 自己 俐 造 各 种 扰 绢 电 收 发 苦 机 儿 和 次 电影 机 有 你 
电影 机 声浪 放大 器 以及 各 征 然 稼 电 零 件 者 再 不 可 不 芒 


和 飞 利 清 洋行 上 海 9 风 站 出 版 的 
飞利浦 詹 和 烷 电 杂记 


每 月 十 五 日 出 版 每 册 定 价 一 角 五 分 
第 七 期 业已 出 版 内 容 山 富 要 由 如 下 
好 消息 
真空 管 淮 化 史 
检 波 管 震 敏 刻 
衣 电 话 简 移 造 法 
无 入 电 谈论 (和 惹 ) 
扰 迷 电 小 智 属 
然 绿 电 名 词 窒 定 
斌 有 正文 十 余 篇 附 图 四 十 余 张 娠 和 内 容 因 篇 幅 有 限 
不 克 立 述 欲 购 族 君 请 印 卉 寄 下 列 定 晶 向 本 行 直 接 订 阅 








未 利 清 急 迎 电灯 未 预定 乡 


兹 定 阅 飞利浦 乱 絮 电 玫 试 
第 期 起 至 第 移 第 
请 按期 邮寄 下 列 地 址 附 上 上 洋 


请 检 收 ”此 致 


上 海 四 川路 一 三 三 
飞利浦 洋行 烽 辑 部 














未 刊 微 稿 简 旭 


(一 ) 过 天 以 末 衣 类 要 全 天 全 入 过 上 ”海内 外 有 以 关 蕉 无 检 电 无 
《二 ) 本 刊物 以 中 又 震 亡 2 人 7 


姓名 ; 浏 册 日期， 及 发 行医 所 详 


》 须 以 时 野 水 奏 讼 白 纸 上 


人 概 不 发 遂 》 SR 2 欲 收 加 原件 ， 应 预先 居 明 。 


五 ) 来 稿 得 由 频 辑 者 酌 量 改 勤 或 增 


Cs 家 和 估 国人 E 每 生字 分 四 元 三 元 二 元 三 


1 


人 全 表 脱 得 用 别名 。 








二 (CU 来 稿 请 湖南 京 工 家 恬 中 关 厂 提 问 管 理 帆 入 否 室 。 
本 期 广告 索引 
本 葬 共 局:5 -secie 封 喜 
中 大 人 本 了 训 究 址 正文 二 三 中 宇 二 四 中 测 五 开 要 各 多 下 和 下文 二 生疏 于 
人 三 三 对 三 四 真 轩 全 二 经 县 管 作 月刊, 王 生 宅 双生 于 三 办 
全 民生 玫 朋 到、 下 安全 人 工程 总 各 -. 报 四 内 有 于 五 G 上 间 
采 利 酒 拭 近 电 廊 访 …… 二 重男 本 放生 枯 天， 





本 列 代 售 丰 一 和 


人 
中 央 兽 店 es 和 


过 过 
二 二 表 失 生 :中 央 负 让 省 黎 全 


2 郊 
上 上 海 一 区 奈 庆生 2 二 半 公司 ， 上 光 炉 
公司 中 药 准 诗 公司 腔 案 杂 诚 公 


司 

人 震 字 
扰 穆 党 研究 入 ， 迪 新 电 有 乞 工业 社 

天 一齐 夫 从 北 轨 化 训 尖 对 > 


体 
杭州 一 -亚洲 刻 播 志 宫 ;湖滨 书店 
漠 蝇 一 _ 淡 口 亲 主公 司 ， 友 联 角 符 志 社 ) 汉 
人 
长 一 商务 呈 虽 销售 地 胃 次 公司 
于 请 庆 昌吉 
福州 一 -福州 度 揪 
南昌 -一 人 各 要 直 电 
售 江 一 -做 江 书店 , 稚 康 五 金 电 器 分 号 ， 训 
丝 书 局 ) 新 举 震 如 电器 行 中 央 书 


常州 一 公 成 泰 五 金 号 ， 生活 书店 元 储 处 


无 锡 一 - 昔 明 忆 料 公司 


洪 安 一 - 府 大 坡 街 四 二 四 

从 一 千本 生生 扫 大 和 
应 江 一 一 世界 邵 局 

消 江 请 一 到 刘 亲 器 行 


永昌 杂质 号 
各 用 一 上 本 Ri ， 天生 


得 和 妊 百 货 商 店 
是 明 一 -中 举 电 器 克 ， 委 领 者 店 


汕头 一- 规 代 
广 门 一 亚 美 巧 抱 符 电器 公司 
济州 一 固 本 电器 公司 





之 落 述 投 寄 
, 庄 将 原文 则 寄 或 将 原文 古 目 ， ， 著者 
局) 求 消 及 禁 富 请 怠 % 北 加 新 式 估 业 答 拢 。 s 文言 白话 ， 多 所 不 拘 ， 如 有 附 赂 


2 或 柄 酬 本 刊 若干 






























有 有 丰硕， 
0 





上 3 0 
2. 如 有 代 绷 九 五 折 寻 算 > 惧 以 一 FA 惑 者 入 限 ， 污 损 不 了 政 5 二 
,外 磊 包 票 昭 京 市 俱 换 和 2 不 通用 者 退 阿 o 


义 本 刊 广告 价目 表 放 











让 | 二 二 五 元 | 二 
| 二 和 元] 元 |] 


本 刊 广告 刊 例 |> 


要 尖 ， 构 及 折纸 时 学 坊间 ， 如 用 色 箔 成 入 印 者 ， 价目 另 酉 
人 忆 委 痘 麻 告 。 如 用 赔 县 ， 可 由 本 刊 代 匆 ?发 用 照 加 
。 3 委 黎 广告 上 所 用 文字 ”中 四 可 惟 西 六 模 写 ; 须 竺 到 工 星 
4. 长 期 广告 刊 移 面 疆 | 
。 ,5 . 委 登 底 洁 ， 及 质 付 昌 用 五 成 > 休 余 刊 出 后 清算 Se 
”6. 凡 春喜 底 告 者 赠 本 刊 
和 及 本 刊 所 咒 筷 不 使 登 卫 之 言 得 子 滥 冰 9 


2 他 代 售 办法 侠 
代入 份 数 每 炊 锯 审 十 肌 起 算 ， 全 期 王 少 外 去 五 份 e 
二 后 研 爹 ， 恩 险 由 代 衣 次 纲 舍 或 好奇 ， 橙 照 水 和 定价 稚 予 二 成 5 RN 
尝 保 膏 金 人 站 ) 及 党 代 镶 全 刊 者 ， 每 十 册 须 先 勾 微 保 深 金 带 元 ， 二 十 贡 起 元 ) 个 类 推 a 玉 起 闪 
保 座 金 后 部 竺 本 角 腿 代 售 人 器 要 数量 这 速 或 赤 授 es 时 
季 淮 金 收 据 糙 拉 隐 和 煌 音 全 
和 4 《(Z) 如 有 相 委 保志 ， 临 径 水 成名 可 者 ”可 喝 稍 现金 o 
他 和 灶 幅 期 限 “ 代 售 叫 廊 不 给 已 示 侯 完 ， 书 多 三 个 月 档 第 一 奖 ” 煌 请 次 项 光 期 不 栅 者 
次 :如 仍 未 匆 请 ， 府 席 正 冤 滥 站 
:到 > 进 ”省 ， 领 售 之 爷 ， 如 吾 开 -期 击 版 鲁 - 月 未 径 芝 出 者， 得 寄 簿 水 或 -2 伍 佘 期 不 人 
六 光村 攻 丰 友和 全 全 和 生 全 生生 全 下 全 全 
二 衣 款 仿 or; 世 
翅 “ 凡 代 沼 人 询 东 虑 和 来 机 件 及 寄 通 刊 境 之 地 竺 风 趴 理 9 
二 人 介 二 的 代入 八 分 绍 攻 期 定 阿 者 ; (至少 一 年 灯 记 欠 出 杰 食 一 成 作 知 隆 撤 改 
人 5、 玫 人 人 ? 据 九 拆 习 数 ， 并 将 打 并 者 性 名 地 址 帘 交 本 庶 “再 由本 不 出 上 下 
机 人才 一 要 事主 可 于 南京 家 入 部 和 管理 记 挝 论 9 





